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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


AUTORITÀ PER L’ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


DELIBERAZIONE 26 febbraio 2008. 


Determinazione della misura del contributo, per l’anno 2008, per il funzionamento dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas - GOP 16/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Visti: 

» lalegge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge-n.481/95); 

» idecretilegislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164; 

» lalegge 23 agosto 2004 n. 239; 

* lalegge 30 dicembre 2004 n. 312 (di seguito/legge n. 312/04); 

» lalegge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguitò: legge n. 266/05), 

»* lalegge 23 febbraio 2006 n. 51; 

e la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 
l'Autorità) 28 dicembre 2004, n. 254/04)come successivamertte modificata ed 
integrata, con la quale l’ Autorità Îiavapprovato il proprio Regolamento di 
contabilità con allegato schema dei conti; 

e la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 143/07 (di seguito: 
deliberazione n. 143/07), con4a quale |’ Autorità ha definito, in via generale, le 
modalità di contribuzione agli èneri di funzionamento dell’ Autorità stessa; 

» il decreto del Presidente dè Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2007 che 
rende esecutiva la suddettaàydeliberazione n. 143/07; 

« la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2007, n. 340/07, con cui è stato 
approvato il bilancio»di previsione dell’Autorità per l'esercizio 1% gennaio 
2008 — 31 dicembre 2008. 


Considerato che : 

e il comma 38 dell’articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 
68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05 stabilisce che all’onere derivante 
dal funzionamento dell’ Autorità si provvede unicamente mediante contributo 
a caricondei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il 
limite=massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci 
approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente; 

» /RAutorità, ai sensi della predetta disposizione, può determinare variazioni 
nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell’uno per 
mille con la procedura disciplinata dal comma 65, dell’articolo 1, della legge 
n. 266/05; 

+ il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione dell'Autorità con cui si 
determina la misura della contribuzione deve essere sottoposta al Presidente 
del Consiglio dei Ministri per l’approvazione, sentito il Ministro 
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dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal 
ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate 
osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva; 

» ilcomma40 dell’articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal eomma 
24 dell’articolo 18 della legge 312/04, prevede che le somme versate dal 
soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gasì relative al 
contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell’ Autorità; 

* il Bilancio di previsione dell’Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2008 - 31 
dicembre 2008 ha previsto entrate per euro 39.000.000 (trentanovemilioni di 
euro), stimate tenendo conto del gettito conseguito nell’anno precedente sulla 
base della aliquota del contributo, confermata negli ultimi quattro anni 
dall’ Autorità nella misura dello 0,3 per mille. 


Ritenuto che: 

e la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei 
versamenti in favore dell’ Autorità da parte de soggetti operanti nei settori 
dell’energia elettrica e del gas e costituisca l’unica fonte di entrata 
dell’ Autorità stessa per far fronte ai proprisoneri di funzionamento; 

e la misura del contributo per l’anno 2008 debba essere riferita da ciascun 
soggetto operante nei settori dell’enefgia elettrica e del gas ai ricavi risultanti 
dal bilancio approvato relativamenté\all’esercizio 2007; 

«sia opportuno confermare anche per l’anno 2008, in ragione dell'ammontare 
dei versamenti conseguiti nell’annò 2007, nonché del fabbisogno di spesa per 
l’anno 2008 risultante dal relativo bilancio di previsione dell’Autorità, 
l’aliquota di contribuzione nella misura dello 0,3 per mille; 

* sia opportuno confermare un'unica forma di versamento del contributo 2007 
tramite bonifico effettuato/su apposito conto corrente intestato all’ Autorità, i 
cui dati saranno comunicati sul sito internet dell’ Autorità stessa, nonché tutte 
le altre indicazioni é modalità di contribuzione di carattere generale di cui alla 
deliberazione n.-143/07, resa esecutiva con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2007 


DELIBERA 


1. di confermare, per l'anno 200%, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi 
risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2007, l'entità del contributo 
dei\soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas da effettuarsi 
secondo le indicazioni e le modalità di cui alla deliberazione 22 giugno 2007 n. 
143/07 dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas; 

2, di disporre che tale contributo sia versato entro il 31 luglio 2008 tramite 
bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all’ Autorità, i 
cui. estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità 
(www.autorita.energia.it); 

3. di disporre che entro il 15 settembre 2008 i soggetti operanti nei settori 
dell’energia elettrica e del gas inviino all’Autorità apposita dichiarazione, 
autocertificata ai sensi di legge dal legale rappresentante, conforme al modello 
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che sarà reso disponibile  dall’Autorità sul proprio sito internet 
(www.autorita.energia.it); 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri 
per l'approvazione di cui al combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, 
dell’articolo 1, della legge n. 266/05: 

5. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’ Autorità 
(www.autorita.energia.it). 


Milano, 26 febbraio 2008 
Il presidente: ORTIS 
08A03718 
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DELIBERAZIONE 10 marzo 2008. 


Nomina del presidente del collegio dei revisori della cassa conguaglio per il settore elettrico - GOP 
17/08 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 10 marzo 2008 
Visti: 


il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 396; 

il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 ed, in particolare, l'articolo 2; 

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643; 

la legge 25 novembre 1971, n. 1041; 

la legge 29 ottobre 1984, n. 720; 

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ed, imparticolare, l’articolo 1; 

la legge 23 dicembre 1993, n. 559 ed, in particolare; l’articolo 24; 

la legge 14 novembre 1995 n. 481 ed, in particolare, l’articolo 3, commi I e 6; 

la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifichevalla legge 468/78: 

la deliberazione dell’Autorità per l’energia eléttrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 

febbraio 2007 n. 22/07 (di seguito deliberazione n. 22/07), recante “Nuovo 

Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il 

settore elettrico” (di seguito: Cassa); 

* la deliberazione dell’ Autorità 26 luglio 2007, n. 195/07 (di seguito: deliberazione n. 
195/07), con la quale l’Autorità ha nominato il Presidente e i componenti 
rispettivamente del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori della Cassa; 

+ la comunicazione $ ottobre 2007 (Prot. Autorità 027336 del 8 ottobre 2007) con la 
quale la dott.ssa Daniela Galli ha formalizzato la propria rinuncia all’incarico di 
Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa; 

s la lettera del Ministro«dell’Economia e delle Finanze del 18 dicembre 2007 (Prot. 
Mef n. 0165202, Prot) Autorità 0001702 del 22 gennaio 2008), con il quale il 
Ministro dell’EcorioMia e delle Finanze ha segnalato all'Autorità il nominativo della 
dott.ssa Rita Cicchiello, per la nomina alla carica di Presidente del Collegio dei 
Revisori della Cassa; 

» la deliberaziohe/dell’Autorità 28 gennaio 2008 — GOP 5/08, con la quale I° Autorità 
ha sottopostoral Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai fini dell’acquisizione 
della necessaria intesa, la designazione della dott.ssa Rita Cicchiello quale 
Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa; 

* l’intesa,del Ministro dell'Economia e delle Finanze, rilasciata con comunicazione 

del? S>febbraio 2008 (Prot. Autorità 0005840 del 28 febbraio 2008). 
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Considerato che: 


* ai sensi dell’articolo 5, comma 5.1 della deliberazione n. 22/07, il Collegio dei 
Revisori della Cassa è composto da tre componenti effettivi e due componenti 
supplenti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze designa il Presidentedel 
medesimo Collegio scegliendolo tra i componenti effettivi; 

e ai sensi dell'articolo 5, comma 5.3 della deliberazione n. 22/07, i componenti del 
Collegio dei Revisori sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili di 
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o tra ‘persone in 
possesso di specifica professionalità nel settore e che un componente.effettivo ed un 
componente supplente sono individuati tra i dirigenti ed {i funzionari del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; 

e ai sensi dell’articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 22707, il Presidente e i 
componenti degli organi collegiali della Cassa sono nominati per un triennio 
dall'Autorità, d’intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sono scelti 
fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità è competenza in materia 
economica, giuridica, contabile o finanziaria, energetica (settori gas ed energia 
elettrica); 

* con deliberazione n. 195/07, d’intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 
l'Autorità ha nominato Presidente del Collegiò\dei Revisori della Cassa la dott.ssa 
Daniela Galli; 

e con comunicazione del 5 ottobre 2007, latdott.ssa Daniela Galli ha formalizzato la 
propria rinuncia all’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa; 

e con lettera del 18 dicembre 2007 (Prot. Mef n. 0165202, Prot. Autorità n. 0001702 
del 22 gennaio 2008) il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha segnalato 
all'Autorità, per il restante periodo. del mandato di Presidente dei Collegio dei 
Revisori della Cassa, il nominativo della dott.ssa Rita Cicchiello, allegandone il 
curriculum vitae; 

e con deliberazione 28 gennaios2008 — GOP 5/08, l’ Autorità ha sottoposto al Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell’acquisizione della necessaria intesa ai 
sensi dell’articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità n. 22/07, la 
designazione della dott.ssa Rita Cicchiello quale Presidente del Collegio dei 
Revisori della Cassa; 

*« il Ministro dell’Ecoîîomia e delle Finanze ha rilasciato, con comunicazione del 25 
febbraio 2008 (Prot. Autorità 0005840-28/02/2008), la sopracitata intesa. 


Ritenuto che: 


e sia opportufto, in considerazione della rinuncia della dott.ssa Daniela Galli, 
procedere-alla reintegrazione del Collegio dei Revisori della Cassa ed alla nomina 
del Presidente, fermi restando gli altri componenti effettivi e supplenti nominati con 
la deliberazione 195/07; 

* il curriculum vitae della dott.ssa Rita Cicchiello, dirigente in servizio al 
dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, evidenzi profili di alta e 
ticonosciuta professionalità e competenza in materia economica, giuridica, contabile 
e finanziaria 
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DELIBERA 


1. di nominare, dalla data della presente deliberazione e per il restante periodo del 
mandato dell’attuale Collegio dei Revisori della Cassa, la dott.ssa Rita=@&rcchiello 
componente effettivo e Presidente del Collegio dei Revisori della (Cassa, fermi 
restando gli altri componenti effettivi e supplenti nominati con la deliberazione 
195/07, 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Economia/e delle Finanze 
ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico; 

3. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energiait). 


Milano, 10 marzo 2008 
Il presidente: ORTIS 
08403719 
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DELIBERAZIONE 30 aprile 2008. 


Approvazione del rendiconto della gestione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’eserci- 
zio 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007 - GOP 27/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 30 aprile 2008 


Visti: 


» l'articolo 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481/95 che riconosce 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Ad’Autorità) autonomia 
organizzativa, contabile e amministrativa e stabilisce che ibbilancio preventivo e 
il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ataliana; 

» il Regolamento di contabilità con allegato schemavdei conti, quale risulta a 
seguito della deliberazione del Collegio 28 dicembre 2004, n. 245/04, ed in 
particolare l’art. 33, Capo IV, Titolo I, che affida alla Direzione personale 
amministrazione finanza, la compilazione del Rendiconto annuale della gestione 
e al Direttore Generale la sua presentazione al Collegio. 


Visti, inoltre: 


+ la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 329/06, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 01 gennaio 2007 - 31 
dicembre 2007, e le deliberazioni 5 settembre 2007 e 27 dicembre 2007, n. 
212/07 e n. 338/07 con culi.sono state apportate variazioni al suddetto bilancio 
di previsione; 

e idocumenti “Rendiconto-della gestione dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas per l’esercizio A. gennaio 2007 — 31 dicembre 2007” e “Relazione al 
rendiconto della gestione dell’Autorità per l’energia elettrica € il gas per 
l'esercizio I genna10 2007 — 31 dicembre 2007”. 


Acquisita agli atti lawrelazione del Collegio dei revisori dei conti in data 14 aprile 2008 
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DELIBERA 


1. di approvare il “Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettricae/1 gas 
per l’esercizio 1 gennaio 2007 — 31 dicembre 2007” che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare mandato al Direttore Generale affinché il “Rendiconto, della gestione 
dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’esercizio 1 gennaio 2007 — 31 
dicembre 2007” venga inviato alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge 14 
novembre 1995, n. 481. 


Milano, 30 aprile 2008 
Il presidente: ORTIS 
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ALLEGATO 4A 


RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 


1° GENNAIO 2007 - 31 DICEMBRE 2007 


Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas predisposto 
ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 


Serie generale - n. 149 


alla GAZZETTA UFFICIALE 


mario 


Supplemento ordi 
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DELIBERAZIONE 14 maggio 2008. 


Istituzione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas dello sportello per il consumatoredì 
energia ed adozione del regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conosci- 
tive anche preparatorie e strumentali nell’ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni 
presentati dai clienti finali ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera 1), della legge 14 novembre,1995, 
n. 481 - GOP 28/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 14 maggio 2008 
Visti: 


e il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, 
istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa); 

«la iegge 14 novembre 1995, n. 481/95 {di seguito: legge n. 481/95), istitutiva 
dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas (diseguito: l’ Autorità); 

* il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 recante il 
regolamento delle procedure istruttorie dell’ Autorità, a norma dell’art. 2, comma 

‘ 24, lettera a), della legge n. 481/95; 

* la deliberazione dell'Autorità 18 marzo\2004, n. 40/04 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

e la deliberazione dell'Autorità 29 \settembre 2004, n. 168/04 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

» ladeliberazione dell’ Autorità 4 ottobre 2006, n. 218/06; 

« la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2007, n. 22/07, recante il nuovo 
regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa (di seguito: 
deliberazione n. 22/07); 

» la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 140/07 (di seguito: 
deliberazione n. 140/09); 

e la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 141/07 (di seguito: 
deliberazione n.°141/07); 

» la deliberazione) dell’Autorità 26 ottobre 2007, n. 272/07 (di seguito: 
deliberazione n. 272/07); 

+ la deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07; 

*» ladeliberaàzione dell’ Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07; 

e la comunicazione della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio 
dell’Autorità del 12 ottobre 2007 (Prot. AG/M07/4844) e 1 relativi allegati (di 
seguito comunicazione del 12 ottobre 2007); 
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+ la comunicazione della Cassa datata 23 ottobre 2007 (Prot. 029083 del 26 
ottobre 2007, di seguito comunicazione del 23 ottobre 2007); 

e la comunicazione della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio del 14 
febbraio 2008 Prot. 0004056 e i relativi allegati (di seguito: comunicazione del 
14 febbraio 2008); 

e le successive comunicazioni della Cassa datate 12 marzo 2008 (prot. 8005, del 19 
marzo 2008, di seguito comunicazione del 12 marzo 2008) e 9 maggio 2008 
(prot. 13988 del 13 maggio 2008, di seguito comunicazione del 9 maggiò 2008). 


Considerato che: 


» con la deliberazione n. 140/07 l’Autorità ha apprévato il Progetto 
dell'Acquirente Unico per l’attivazione di un numero di,call center gratuito a 
favore dei consumatori per informazioni sulla liberalizzazione dei mercati 
dell’energia elettrica e del gas e che tale servizio può essere prorogato a seguito 
di verifica con lo Steering Committee; 

» come evidenziato dalla deliberazione n. 272/07 il canale telefonico è sempre più 
utilizzato dai clienti finali anche per segnalazioni\inerenti la qualità del servizio 
fornito e la correttezza dei comportamenti degli operatori attivi sul mercato della 
vendita di energia; 

» gli elementi raccolti a seguito dei primi mesi, di attività del call center avviato 
presso l’Acquirente Unico fanno emergere da un lato l’importanza di una 
informazione trasparente per il consumatore e dall’altra la possibilità e 
l’importanza che il call center rappresenti anche uno strumento per raccogliere 
segnalazioni inerenti la qualità del servizio fornito e la correttezza dei 
comportamenti degli operatori attivi sul mercato della vendita di energia, 
fornendo nel contempo al client&finale valide indicazioni; 

e l’Autorità con la deliberazione. sì. 141/07 ha deciso di avvalersi della Cassa ai 
fini dello svolgimento dellé attività materiali, informative e conoscitive anche 
preparatorie e strumentali all'espletamento delle funzioni di cui all’art. 2, 
comma 12, lettera m), della legge n. 481/95 a decorrere dal 1° gennaio 2008 e 
fino al 31 dicembre 2010; 

* leattività di cui al precedente alinea e il loro svolgimento devono essere regolate 
da criteri appositamente individuati in un Regolamento organizzativo 
predisposto dall’Autorità, sentita la Cassa, e prodromico allo svolgimento dell 
attività medesime: : 

e il Regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative 
conoscitive\anche preparatorie e strumentali nell’ambito della valutazione di 
reclamif istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell’art. 2 
commaV12, lett. m), della legge n. 481/95 (di seguito: Regolamento) è stato 
trasmesso dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio alla Cassa con 
lettera 12 ottobre 2007 e successivamente con lettera del 14 febbraio 2008; 

e con successive comunicazioni datate 23 ottobre 2007 e 12 marzo 2008 Ja Cassa, 
comunicando le proprie osservazioni, ha manifestato l’adesione al Regolamento 
in argomento; 

è la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha affidato ad una società 
specializzata un incarico di consulenza finalizzato, tra l’altro, a sviluppare la 

‘ proposta di avvalimento della Cassa per l'effettuazione delle attività materiali, 
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informative conoscitive anche preparatorie e strumentali nell’ambito della 
valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali, 
individuando le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla 
base di una dettagliata analisi dei flussi necessari per la trattazione dei reclami e 
del relativo carico di lavoro della struttura a ciò direttamente dedicata; 

e la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio sulla base dégli elementi 
raccolti dai primi mesi di attività del call center e degli esiti della consulenza di 
cui al precedente alinea, ha presentato la proposta di riunire in un’whica struttura, 
con responsabilità distinte, sia le attività materiali, informative conoscitive anche 
preparatorie e strumentali nell’ambito della valutazione i \yeclami, istanze e 
segnalazioni presentati dai clienti finali sia il servizio informativo del call center, 
adeguatamente potenziato per supportare anche le attività in argomento e la 
diffusione della conoscenza dei diritti in generale dei-Cénsumatori; 

» alfine di garantire le migliori sinergie e ottemperarea criteri di economicità e di 
impiego efficiente delle risorse appare opportuno avvalersi della Cassa, in 
quanto ente pubblico non economico funzionalmente preposto allo svolgimento 
di compiti strumentali all’esercizio dei potefi e*delle attività dell’ Autorità non 
solo per lo svolgimento delle attività materiali, informative conoscitive anche 
preparatorie e strumentali nell’ambito della valutazione di reclami, istanze e 
segnalazioni presentati dai clienti finali;,màA anche per il servizio informativo del 

‘call center esteso alle attività in argomento e alla diffusione della conoscenza dei 
diritti in generale dei consumatori; 

s per garantire una celere e ottimale.realizzazione di un’unica struttura è apparsa 
‘opportuna una collaborazione della Cassa con l’Acquirente Unico al fine 
dell’approntamento di un progétto operativo anche sulla base dell’analisi dei 
flussi e dei carichi di lavoro sviluppata dalla consulenza su incarico della 
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio; 

«il progetto di cui al precedente alinea prevede, tra l’altro, il fattivo contributo 
delle Associazioni dei tensumatori per segnalazioni tempestive di problematiche 
diffuse dei clienti-finali e per la formulazione di istanze e di proposte per 
eventuali interventi dell’ Autorità al fini di una maggiore tutela dei consumatori; 

e al fine di raggiungere una ottimale utilizzazione della struttura da parte del 
cliente finale di energia appare necessario una graduale campagna informativa 
sullo strumento messo in campo. 


Ritenuto che: 


» sia Mecessario istituire lo Sportello per il consumatore di energia (di seguito: 
Sportello) per lo svolgimento delle attività materiali, informative conoscitive 
aniche preparatorie e strumentali nell’ambito della valutazione di reclami, istanze 
e segnalazioni presentati dai clienti finali e per lo svolgimento di un servizio 
informativo tramite call center esteso anche alle attività in argomento e ai diritti 
del consumatore; 

* sia opportuno l’avvalimento della Cassa per lo svolgimento delle attività affidate 
allo Sportello ed in particolare per le attività materiali, informative conoscitive 
anche preparatorie e strumentali nell’ambito della valutazione di reclami, istanze 
e segnalazioni presentati dai clienti finali, nonché per il servizio informativo 
tramite call center esteso alle attività in argomento e ai diritti del consumatore; 
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* gli esercenti siano tenuti a fornire riscontro alle richieste di informazioni 
inoltrate loro dallo Sportello nei tempi definiti dallo Sportello medesimo; 

e sia altresì opportuno prevedere il coinvolgimento delle Associazioni dei 
consumatori in rappresentanza dei clienti domestici e non domestici tramite un 
apposito gruppo di coordinamento, che dia voce diretta ai clienti finali 
segnalando tempestivamente comportamenti diffusi, rappreserntarido 
problematiche generali e sottoponendo proposte di modifiche della regolazione a 
tutela dei consumatori; . 

* sia opportuno fissare l’inizio dell’operatività dello Sportello al 1° ‘luglio 2008, 
prevedendo un’estensione del periodo previsto dalla deliberazione\n. 141/07 da 
tre a cinque anni a decorrere dalla data di inizio delle attività sopra indicata; 

e sia necessario approvare il Regolamento per lo svolgimento delle attività 
materiali, informative conoscitive anche preparatorie e stramentali nell’ambito 
della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali 
assegnate allo Sportello; 

* sia importante programmare una diffusa informazione. sulle attività svolte dallo 
Sportello al fine di divulgare l’iniziativa e avvicinare il cliente finale allo 
strumento; 

+ sia necessario definire le modalità di copertura,degli oneri economici sostenuti 
dalla Cassa per l’esecuzione delle attività ladvessa assegnate ai sensi della 
presente deliberazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed 
economicità 


DELIBERA 


1. di istituire lo Sportello per il cérisumatore di energia, per lo svolgimento delle 
attività materiali, informative/0e_ conoscitive anche preparatorie e strumentali 
nell’ambito della valutazione divreclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti 
finali e per il servizio informativo tramite call center al fine di fornire ai clienti finali 
informazioni generali sulla-liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del 
gas, sulla regolazione (introdotta dall’ Autorità nonché sull’eventuale reclamo o 
segnalazione inviata dal singolo cliente finale e sui diritti dei consumatori; 

2. di approvare il Regolamento {Allegato A) per lo svolgimento delle attività materiali, 
informative conoscitive anche preparatorie e strumentali nell’ambito della 
valutazione di rèclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi 
dell’art. 2, comima 12, lett. m), della legge n. 481/95, attribuite allo Sportello; 

3. di avvalersiva decorrere dal 1° luglio 2008, e per un quinquennio, di Cassa 
Conguagliosper il Settore Elettrico per l’attivazione e la gestione dello Sportello nei 
termini emodalità definite con successivo provvedimento ; 

4. di prevedere che gli esercenti forniscano riscontro alle richieste di informazioni 
inoltrate dallo Sportello nei tempi definiti dallo Sportello medesimo; 

5. di istituire un gruppo di coordinamento delle Associazioni dei consumatori, da 
avviare e disciplinare con successiva determinazione del Direttore Generale 
dell’ Autorità, a cui partecipano anche le associazioni in rappresentanza dei clienti 
domestici e non domestici e che sia finalizzato a segnalare tempestivamente 
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comportamenti diffusi degli esercenti, a rappresentare problematiche generali edla 
proporre interventi migliorativi della regolazione a tutela dei consumatori; 

6. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per 
gli adempimenti di competenza dell’Autorità relativi all'attivazione dello Spottello 
di cui al punto 1 con il supporto delle altre Direzioni interessate; 

7. di provvedere, mediante successivi provvedimenti da emanarsi, entro -iN\30 giugno 
2008, all’approvazione del progetto operativo dello Sportello e alla definizione della 
copertura degli oneri sostenuti dall’ Autorità e dalla Cassa per le attività di cui alla 
presente deliberazione, nel rispetto dei principi di efficacia,’ efficienza ed 
economicità; 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa per i seguiti di 
competenza; 

9. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica“4Htaliana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) il presente pfevvedimento, che entra in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione 


Milano, 14 maggio 2008 
Il presidente: ORTIS 


__ 24 
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ALLEGATO A 


REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELL’UNITA RECLAMI 
DELLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA DELLE ATTIVITA 
MATERIALI, INFORMATIVE E CONOSCITIVE ANCHE PREPARATORIE E STRU- 
MENTALI NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DI RECLAMI, ISTANZE E 
SEGNALAZIONI PRESENTATI DAI CLIENTI FINALI AI SENSI DELL’ART. 2, 
COMMA 12, LETTERA M) DALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481. 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
a) Legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481; 


b) Regolamento sulle procedure istruttorie dell’ Autoritàzit DPR 9 maggio 2001, n. 
244, Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo.2, comma 24, lettera a), della 
legge 14 novembre 1995, n. 481; 


c) Autorità, l'Autorità per l’energia elettrica eil \gas istituita dall’articolo 2, comma 
1, della Legge; 


d) Deliberazione n. 141/07, la deliberazione 22 giugno 2007, n. 141 di avvalimento 
della Cassa Conguaglio per il Settore*Elettrico per lo svolgimento delle attività 
materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali alla 
valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi 
dell’articolo 2 comma 12, lett. mm), della Legge 


e) Uffici dell'Autorità, le unità \érganizzative previste dal regolamento di cui al 
comma 28 dell'articolo 2 della’Legge e successive modificazioni ed integrazioni; 


f) Cassa Conguaglio pervil Settore Elettrico, l’ente pubblico istituito con 
provvedimento CIP n/34/1974 e successive modificazioni ed integrazioni; 


g) Sportello per il consumatore di energia, l'organismo istituito dall’ Autorità, con 
deliberazione 14 aggio 2008, GOP 28/08, la cui gestione è sperimentalmente 
affidata alla Cassa Conguaglio per il settore Elettrico; 


h) Unità Reclamipl’unità organizzativa dello Sportello per il consumatore di energia, 
deputata allo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche 
preparatorie e strumentali ad interventi dell’ Autorità nell’ambito della valutazione 
di reclami, istanze e segnalazioni dei clienti finali, singoli o associati ; 
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i) Clienti, i clienti finali di un servizio di fornitura di energia elettrica e/o dingas, 
ovvero delle connesse prestazioni, in particolare sulla base di contratti di 
fornitura; 


j) Esercenti, i soggetti che trasmettono, trasportano, distribuiscono. o’ vendono 
energia elettrica o gas ovvero altri servizi connessi; 


k) Associazioni di consumatori, ogni forma di organizzazione di Consumatori in 
possesso dei requisiti fissati dall'Autorità con il regolamento dicùi al comma 23 
dell'articolo 2 della Legge; 


1) documento informatico, la rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti 
o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
10 novembre 1997, n. 513. 


Articolo 2 
Ambito di applicazione 


2.1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimenté delle attività materiali, informative e 
conoscitive anche preparatorie e strumentali.‘adyinterventi dell’ Autorità nell’ambito 
della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dai consumatori ai sensi 
dell’articolo 2, comma 12, lett. m), della Legge in esecuzione della deliberazione n. 
141/07 affidate all'Unità Reclami. 


Articolo 3 
Unità Reclami dello Sportello per il consumatore di energia 


3.1 L'Unità Reclami è un’unità dello Sportello per il consumatore, al quale sono assegnate 
in via sperimentale per un quinquennio a partire dal 1° luglio 2008, le attività materiali, 
informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali ad interventi dell’ Autorità 
nell’ambito della valutazione%dì reclami, istanze e segnalazioni dei clienti finali, singoli 
o associati. 


3.2 L'Unità Reclami ha'come interlocutori i clienti finali, le associazioni di consumatori, i 
soggetti esercenti il servizio di energia elettrica e gas e i competenti Uffici dell’ Autorità. 


Articolo 4 
Attività dell’Unitò Reclami 


4.1 L'Unità Reclami svolge le seguenti attività nell’ambito delle proprie competenze: 


riceve i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati da clienti finali e da associazione di 
consumatori; 


a) riceve i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati da clienti finali e da 
associazioni di consumatori; 


b) costituisce e gestisce il protocollo e l’archivio relativo ai reclami, istanze e 
segnalazioni di cui alla precedente lettera a} e alle conseguenti comunicazioni; 
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invita i clienti finali, le associazioni di consumatori e gli esercenti a fomire le informazioni 
in loro possesso in merito alle vicende oggetto di segnalazione; 


c) invita altresì i clienti finali e le associazioni di consumatori a regolarizzafe, ò 
completare gli atti irregolari o incompleti eventualmente trasmessi, assegnando un 
termine di 30 giorni; 


d) fornisce ai clienti finali, alle associazioni di consumatori e agli esercenti le 
indicazioni necessarie per ia soluzione delle problematiche segnalate; 


e) comumica, altresì, ai clienti finali, alle associazioni di consumatori e agli esercenti le 
iniziative intraprese e gli esiti dell’attività svolta; 


f) evade le istanze di accesso ai documenti in suo possesso nel rispetto della normativa 
vigente; 


£) trasmette ai competenti Uffici dell’ Autorità, entro 30 giorni-dal completamento delle 
attività di propria competenza, i reclami di cui alla precedente lettera f) che, in 
seguito all’espletamento dell’attività di cui al presente articolo, sono stati 
compiutamente istruiti e devono essere oggetto di valutazione da parte dell’ Autorità; 


h) propone interventi di integrazione e/o modificazioneydella regolazione a seguito di 
problematiche , rilevanti emerse dall’attività «disVanalisi di reclami, istanze e 
segnalazioni ricevute; 


i) supporta le competenti Direzioni dell’Autotità nell’effettuazione di eventuali 
controlli o ispezioni presso impianti, servizi.ed operatori deliberate dall’ Autorità. 


Articolo 5 
Presentazione di reelami, istanze e segnalazioni 


5.1 I clienti finali e le associazioni di'eonsumatori e associati, che intendono avvalersi della 
facoltà di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), della Legge, presentano per iscritto il 
reclamo, l’istanza e la sepmalazione all’Unità Reclami dello Sportello per il 
consumatore di energia, secondo le modalità previste dall'art. 3 commi 2, 3 e 4 del dpr 
244/01. 


5.2 Qualora i reclami, !e-istanze e le segnalazioni siano inviati all’ Autorità, questi sono 
inoltrati a cura dei suoi Uffici allo Sportello per il consumatore di energia. 


Articolo 6 
Formazione del fascicolo 


6.1 L’UnitàCRèclami all’atto della ricezione dei reclami, istanze e segnalazioni di cui 
all’articolò 4, lettera a), provvede alla loro protocollazione e alla successiva 
classifitazione della documentazione, anche con l’ausilio di un apposito sistema 
infermatico. Per ogni reclamo, istanza e segnalazione viene predisposto un fascicolo 
informatico. 
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6.2 La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formaziorie del 
fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo. 


6.3 Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo cartaceo e 
contiene l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della 
data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico muniti 
di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall’indice. 


Articolo 7 
Conservazione dei documenti 


7. 


i 


L’Unità Reclami provvede alla fase di archiviazione, ordinamento, inventariazione € 
conservazione dei documenti con l’ausilio di un sistema.informatico, provvedendo 
altresì alia conservazione dei documenti cartacei. 


Articolo 8 
Comunicazioni ai soggetti interessati dal reclamo 


8.1 Le comunicazioni previste all’art. 4, comma 4)lettere c), d) c), f) sono effettuate in 
forma scritta ai soggetti interessati dall'Unità Reclami. 


Articolo 9 
Trasmissione dei fascicoli agli Uffici dell'Autorità 


9.1 La trasmissione del fascicolo di cui all’art. 4 , lettera h) può avvenire, salvaguardando la 
sua integrità, autenticità e riservatezza, anche attraverso il sistema informatico, 
all’indirizzo elettronico dell’ Autorità, appositamente individuato. 


9.2 I fascicoli, con esclusione di quelli di cui all’articolo 9, comma 9.1 del presente 
Regolamento, sono conservati a cura dell'Unità Reclami e, mensilmente, viene fornita 
puntuale informativa aieompetenti Uffici dell’ Autorità. 


Articolo 10 
Attività di controllo da parte degli Uffici dell'Autorità 


10.1L’Unità Reclami trasmette mensilmente agli Uffici competenti dell’ Autorità un 
rapporto-dettagliato dell’attività svolta, secondo la tempistica e gli standard di qualità 
specificatamente forniti. 


10.2 L’Whità trasmette altresi, a richiesta degli uffici competenti dell'Autorità, specifici 
fascicoli. 
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Articolo 11 
Organizzazione dell'Unità Reclami 


1L.1Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4 del presente Regolamento»lo 
Sportello per il Consumatore di energia destina all’Unità Reclami personale 
appositamente dedicato che provvede alla programmazione, organizzazione, 
esecuzione, gestione e controllo delle attività medesime. Tale Unità doyràvoperare, 
garantendo una costante, efficace ed efficiente interazione con gli Uffici ‘dell’ Autorità 
relativamente alle attività oggetto del presente Regolamento e l’esetuzione di tali 
attività in conformità con quanto ivi stabilito. 


11.2L’Unità Reclami è costituito da personale avente comprovata e docùmentata esperienza 
in materia di gestione dei rapporti di utenza e dei relativi» reclami, tutela del 
consumatore e regolazione dei settori di competenza dell'Autorità, nonché sulla 
normativa nazionale e comunitaria di riferimento. 


11.3L’Unità Reclami è diretto da un Responsabile, che riportà al direttore dello Sportello 
per il consumatore di energia. 


11.4Lo Sportello per il consumatore di energia, parantisce l’assenza di cause di 
incompatibilità e di conflitto di interessi da parte del personale preposto all’esecuzione 
delle attività di cui al presente Regolamento affidate all'Unità Reclami. In particolare, il 
personale preposto all’esecuzione delle attivitàdi cui all’articolo 4 non dovrà avere in 
corso, direttamente o indirettamente, rapporti di lavoro, di collaborazione o di 
consulenza con clienti caratterizzati da consumi rilevanti e loro associazioni di 
categoria, esercenti e associazioni dei consumatori. 


Articolo 12 
Obblighi di riservatezza 


12.111 personale dell'Unità Reclami-è tenuto al segreto d’ufficio sulle informazioni acquisite 
nello svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento le quali non possono 
essere utilizzate né divulgate, se non ai fini delle comunicazioni di cui al presente 
Regolamento. 


Articolo 13 
Profili formativi 


13.1 I competentiWffici dell’ Autorità organizzano, presso le strutture dell’ Autorità, incontri 
di formazione per il personale appartenente all’Unità Reclami propedeutici allo 
svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento. 

13.2 I competenti Uffici dell’ Autorità organizzano altresì incontri periodici di formazione 


per “il personale dell'Unità Reclami, con finalità di aggiornamento tecnico 
sull*evoluzione della regolazione e della normativa di riferimento. 
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DELIBERAZIONE 14 maggio 2008. 


Adeguamento parziale della consistenza dell’organico della cassa conguaglio per il settoreselèt- 
trico, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del regolamento allegato alla deliberazione dell’Autorità perl’ener- 
gia elettrica e il gas n. 22/07, recante il «Nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della 
cassa conguaglio per il settore elettrico» - GOP 30/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 14 maggio 2008 
Visti: 


* il provvedimento del Comitato Interministeriale Prézzi 6 luglio 1974, n. 34, 
istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa); 

e la legge 14 novembre 1995, n. 481/95, istitutiva )dell’ Autorità per l'energia 
elettrica e il gas (di seguito: 1’ Autorità); i 

» la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2007, n. 22/07, recante il nuovo 
regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa (di seguito: 
deliberazione n. 22/07); 

» ladeliberazione dell’ Autorità 22 giugno 2007, n. 140/07; 

* ladeliberazione dell’ Autorità 22 giugno 2007, n. 141/07; 

* la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 (di seguito: 
deliberazione GOP 28/08) istitutiva\dello Sportello del Consumatore di energia 
(di seguito: Sportello); 

e la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: 
Cassa) datata 11 marzo 2008 (prot. 8004 del 19 marzo 2008, di seguito 
comunicazione dell’1} marzo 2008); 

e la comunicazione della<Cassa datata 12 marzo 2008 (prot. 8005 del 19 marzo 
2008, di seguito comunicazione del 12 marzo 2008); 

» la comunicazione della Cassa datata 9 maggio 2008 (prot. 13988 del 13 maggio 
2008, di seguito comunicazione del 9 maggio 2008). 


Considerato che: 


e l’Autorità-con deliberazione GOP 28/08 ha istituito lo Sportello avvalendosi 
della Cassa per un quinquennio decorrente dal 1° luglio 2008 per la sua 
attivaZione e gestione; 

»  pergarantire le migliori sinergie e nel contempo permettere una celere e ottimale 
realizzazione dello Sportello è stato predisposto dalla Cassa un progetto 
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operativo, che ha tenuto conto dei risultati della consulenza affidata dalla 
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ad una società specializzata e 
dell’attività già svolta dal call center gratuito a favore dei consumatori gestito 
dall’Acquirente unico secondo il progetto approvato dall’ Autorità «con 
deliberazione n. 140/07; 

» il progetto di cui al precedente alinea è stato trasmesso dalla Cassa all’ Autorità 
con comunicazione dell’11 marzo 2008, come integrata dalla comumcazione del 
9 maggio 2008; 

e unitamente alle comunicazioni di cui al precedente alinea, la Cassa ha, altresi, 
segnalato che le attività dello Sportello sono ulteriori compiti rispetto a quelli 
attualmente svolti con l'organico in dotazione ai sensi dell’articolo 12, comma 3, 
del Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa di cui 
alla deliberazione n. 22/07; 

e con la comunicazione del 12 marzo 2008 la Cassa ha trasmesso, ai sensi degli 
artt. 9, comma |, e 12, comma 3, del Regolamento allegato alla deliberazione n. 
22/07, i documenti “Organizzazione degli Uffici e Organigramma della Cassa 
conguaglio per settore elettrico”, deliberati dal Comitato di gestione il 7 marzo 
2008. 


Ritenuto che: 


e le attività dello Sportello medesimo siveònfigurano come ulteriori compiti 
rispetto a quelli attualmente svolti con l'organico in dotazione alla Cassa ai sensi 
dell’articolo 12, comma 3, del Nuovo Regolamento di organizzazione e 
funzionamento della Cassa di cui alla/deliberazione n. 22/07 e rivestono, altresi, 
carattere di urgenza alla luce della necessità di garantire ai clienti finali un 
adeguata valutazione delle loròxsempre maggiori segnalazioni in un contesto 
sensibile e dinamico dei mercati dell’energia elettrica e del gas: 

» la necessità di un’urgente attivazione delle suddette attività impone l’avvio delle 
funzioni relative allo Sportello, anche prima dell’approvazione, ai sensi dell’art. 
9, comma 1, del Regolamento allegato alla deliberazione n. 22/07, della struttura 
organizzativa e del nunîeto delle risorse umane impiegate, in ordine alle quali è 
necessaria un’attenta..ponderazione delle sinergie operative e dei carichi di 
lavoro con riferimento a tutte le funzioni della Cassa; 

* l’attuazione del Complesso progetto necessita, pertanto, di una fase transitoria 
che può essere coordinata e diretta da un numero di risorse qualificate 
appositamente individuate, sulla base del progetto operativo in sette unità, ad 
incrementonNyai sensi dell’art. 12, comma 3, del Nuovo Regolamento di 
organizzazione e funzionamento della Cassa di cui alla deliberazione n. 22/07, 
dell’orgaîiico in dotazione alla Cassa alla luce delle nuove attività assegnate; 

«la Gassa ha segnalato con la comunicazione del 9 maggio 2008 la necessità, 
avbto riguardo alla citata urgenza di avvio delle attività, ed in attesa della 
definitiva approvazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento allegato 
alla deliberazione n. 22/07 della struttura organizzativa e del numero delle 
risorse umane impiegate, di stipulare convenzioni di reciproca collaborazione 
con organismi di diritto pubblico, che garantiscano competenze diffuse e 
specialistiche di specifico interesse nell’ambito energetico, nonché terzietà ed 
imparzialità 
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DELIBERA 


1. di approvare con decorrenza immediata, a seguito degli ulteriori compiti @ffidati 
dall'Autorità per l’attivazione dello Sportello, un incremento dell’organico in 
dotazione alla Cassa di ulteriori 7 unità ai sensi delf’articolo 12, comma 3, del 
Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa*di cui alla 
deliberazione n. 22/07; 

2. di autorizzare, nelle more dell’approvazione della Organizzazione della Cassa ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento allegato alla delibefazione n. 22/07 
della struttura organizzativa e dei numero delle risorse umane impiegate, con 
particolare riferimento alla citata gestione del periodo transiterio, e per soddisfare 
l’urgenza di garantire ai clienti finali un’adeguata valutazione delle loro sempre più 
numerose segnalazioni in un contesto sensibile e dinamico dei mercati dell’energia 
elettrica e del gas, la stipulazione da parte di Cassa medesima di convenzioni di 
reciproca collaborazione con organismi di diritto pubblico, che garantiscano 
competenze diffuse e specialistiche di specifico iriteresse nell’ambito energetico, 
nonché terzietà ed imparzialità; 

3. di dare mandato al Direttore Generale per le azioni a seguire; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa e al Ministero 
dell’Economica e delle Finanze per i seguiti di competenza; 

5. di pubblicare sulia Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) I] presente provvedimento, che entra in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione 


Milano, 14 maggio 2008 


Il presidente: ORTIS 
08A03722 
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DELIBERAZIONE 21 aprile 2008. 


Modifiche e integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07 in materia di regimi tariffari speciali e disposizioni specifiche per la 
società Ferrovie dello Stato S.p.a. - ARG/elt 47/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 21 aprile 2008 
Visti: 


e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 
2003; 

e lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

e ildecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

e la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 

‘settembre 2002, n. 193; 

e la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguitò*.Jegge n. 83/03); 

» lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 

e la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 
14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05); 

e lalegge3 agosto 2007, n. 125, recantexconversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07); 

e il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: 
DPR n. 730/63); 

*+ il decreto del Presidente deléConsiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante 
criteri generali integrativi petLla definizione delle tariffe dell’elettricità e del gas; 

e il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 19 
dicembre 1995, recante-disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i 
settori industriali; 

e il decreto del Ministro dell’Industria, dei Commercio e dell’Artigianato, di 
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Fconomica, 26-pennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro 
dell’Industria, del'Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2000; 

» la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas {di seguito: 
l’Autorità),30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e 
integrata; 
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@ la deliberazione dell’ Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04; 

e la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05: 

e ladeliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2008, n. 300/05; 

e la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente 

modificata e integrata; 

e ladeliberazione dell’ Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06; 

la deliberazione dell’ Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06; 

la deliberazione dell’ Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06; 

la deliberazione dell’ Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07che ha approvato il 

Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’enetgia elettrica e il gas per 

l'erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica,di maggior tutela e di 

salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 68 giugno 2007, n. 73/07, 

come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV); 

e la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 

159/07 (di seguito deliberazione n. 159/07); 

e ladeliberazione dell’ Autorità 27 settembre 2007, n. 236/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 27 settembré 2007, n. 237/07; 

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 238/07; 

la deliberazione dell’Autorità 21° \dicembre 2007, n. 337/07, come 

successivamente modificata (di seguito? deliberazione n. 337/07); 

. ® la deliberazione dell’ Autorità 29, dicembre 2007 n. 348/07, che ha approvato il 
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di 
trasmissione, distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di 
regolazione 2008-2011, come modificato e integrato con deliberazione 
dell’Autorità 13 marzo 2008, ARG/elt 30/08, (di seguito: TIT); 

e ladeliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07; 

e la deliberazione dell*Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 04/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/ek,04/08); 

e la deliberazionedell’ Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 {di seguito: 
deliberazione ARG/elt 42/08); 

e la deliberazione) dell’Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 45/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 45/08); 

e le sentenzedel TAR Lombardia n. 1146/2005 e n. 1147/2005 in data 10 maggio 
2005 

e la letterardella società RFI S.p.A. del Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. RFI- 
ADNXA0011\P\2008\332 in data 31 marzo 2008, prot. Autorità 9510 del 2 aprile 
2008 (di seguito: lettera 31 marzo 2008); 

e lav lettera della società Ferrovie dello Stato S.p.A. prot-  FS- 
AD\ADO] I\P\2008\212 in data 17 aprile 2008, prot. Autorità 11671 del 21 
aprile 2008 (di seguito: lettera 17 aprile 2008); 


Considerato che: 

e il regime tariffario speciale al consumo spettante alle Ferrovie dello Stato S.p.A. 
ai sensi dell’articolo 4 del decreto DPR n. 730/63, costituisce un onere generale 
del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 1, articolo 1, comma I, lettera c), della 
legge n. 83/03; 
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e la regolazione tariffaria dei regimi tariffari speciali al consumo, ivi incluse le 
deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC, è attualmente definita 
nella Parte V del TIT; 

e lVarticolo 11-bis della legge n. 80/05 stabilisce che il regime speciale relativo 
alle Ferrovie dello Stato S.p.A. continui ad applicarsi alle condizioni in essere al 
31 dicembre 2004, salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraversp lo 
strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato DPR n. 730/63; 

e  pereffetto di quanto sopra, l’ Autorità determina la corresponsione da parte della 
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di una componente” tariffaria 
compensativa, calcolata secondo le modalità dell’articolo 74.4 del TIT; 

e come previsto dalla Parte prima della convenzione di cui all’articolo 4 del DPR 
n. 730/63, il regime tariffario speciale include una pluralità-dispunti di prelievo 
destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi conîtessi con l'esercizio 
ferroviario; 

e per effetto di tale medesima convenzione, ai fini tariffari; i richiamati punti di 
prelievo destinati alla fornitura di energia elettrica peri soli usi connessi con 
l’esercizio ferroviario, alla data del 31 dicembre 2004 risultavano trattati come 
un unico punto di prelievo virtuale; e che tale trattamento incide sulle modalità 
di applicazione delle componenti tariffarie A e4UO. 


Considerato, inoltre, che: 


e dall’! luglio 2007, ai punti di prelievo<attivi alla data del 31 dicembre 2004 
destinati alla fornitura di cui alla citata convenzione, si applicano le condizioni 
economiche di salvaguardia di cui all’articolo 15 del TIV; 

e limitatamente alla fornitura di energia elettrica di cui all’articolo 4 del DPR n. 
730/63, nell’ambito del serviziovdi salvaguardia, per effetto delle disposizioni 
della deliberazione n. 159/07, alla suddetta società sono derivati maggiori oneri 
rispetto a quelli riconosciuti dal regime tariffario speciale; 

e le disposizioni della citatà-deliberazione n. 159/07, prefiguravano la fattibilità 
che gli aventi diritto contrattualizzassero una fornitura al di fuori del mercato 
della salvaguardia a partire dal 1 agosto 2007; e che tale circostanza, data la 
complessità della disciplina convenzionale prevista dalla legislazione vigente, 
non si è potuta realizzare; 

e pereffetto dell*articolo 11-bis della legge n. 80/05 e dell’articolo 4 del DPR n. 
730/63 e sentita la società RFI del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. che con le 
lettere 31 marzo 2008 e 17 aprile 2008 si è espressa in conformità, l'Autorità 
determinà, iti via amministrativa, il corrispettivo relativo al servizio di vendita di 
cui all’articolo 74.5 del TIT. 


Ritenuto opportuno: 


e ‘ber semplicità amministrativa e maggiore controllo circa l'applicazione del 
regime tariffario speciale spettante alle Ferrovie dello Stato S.p.A., prevedere 
che l’applicazione delle componenti tariffarie A e UC, relativamente ai punti di 
prelievo, attivi alla data del 31 dicembre 2004, destinati alla fornitura di energia 
elettrica per i soli usi connessi con l’esercizio ferroviario, sia pestita direttamente 
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dalla Cassa disponendo, di conseguenza, che in relazione a tali punti le imprése 
distributrici non applichino le componenti tariffarie A e UC: 
individuare in maniera univoca i punti di prelievo destinati alla fornitura di 
energia elettrica per i soli usi connessi con l’esercizio ferroviario, di Cui al 
precedente alinea; 
riconoscere 1 maggiori oneri sostenuti dalla società Ferrovie dello, Stato S.p.A. 
nell’ambito del servizio di salvaguardia, mediante la rideterminazione dei: 

- corrispettivo di vendita di cui all’articolo 73.5 dellavdeliberazione 
n. 05/04 per il periodo 1 luglio 2007 — 31 dicembre 2007; 
- corrispettivo di vendita di cui all’articolo 74.5 del\TIT dal 1 gennaio 
2008 al 30 aprile 2008; 
- corrispettivo di vendita dell’elemento b della componente tariffaria 
compensativa di cui all’articolo 74.4 del TIT-dal 1 maggio 2008 
DELIBERA 
Articolo/4 
Modificazioni e integrazioni del TIT 
1.1 All’articolo 74, il comma 74.4 è sostituito dal seguente: 


“744 A ciascun cliente! finale di cui al comma 74.1, la Cassa versa 
mensilmente, con le modalità dalla stessa definite, tenuto conto di 
quanto previsto dal comma 74.2 e 74.3, una componente tariffaria 
compensativa, espressa in centesimi di euro/kKWh, pari a: 


CC=a-b +00 


dove: 
CC è la componente tariffaria compensative 


a sono gli addebiti che deriverebbero dall’applicazione 
delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali 
clienti dalla normativa vigente, ai netto delle imposte e 
delle componenti inglobate nella parte A della tariffa; 


b sono gli addebiti che deriverebbero dall’applicazione a 
tale cliente dei corrispettivi previsti per 1 servizi di 
trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto 
delle componenti tariffarie A e UC; 


OG sono, con esclusivo riferimento ai punti di prelievo nella 
disponibilità di Ferrovie dello Stato SpA attivi alla data 
del 31 dicembre 2004 e destinati alla fornitura di energia 
elettrica per i soli usi connessi con l’esercizio ferroviario 
ai sensi della convenzione di cui all’articolo 4 del decreto 


NE: \-407 
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del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, 
gli addebiti relativi all’applicazione delle componenti 
tariffarie A e UC ai sensi della normativa vigente. n 


i Articolo 2 
Disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato 


2.1 L'applicazione delle componenti A e UC ai sensi di quanto disposto.dai commi 
73.2 e 73.3 del TIT, relativamente ai punti di prelievo nella -4isponibilità di 
Ferrovie dello Stato S.p.A. attivi alla data del 31 dicembre 2004 è destinati alla 
fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario ai 
sensi della convenzione di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è demandata alla Cassa, in sede di 
determinazione della componente tariffaria compensativa-di cui al comma 74.4 
del TIT. 


2.2. Le imprese distributrici, in relazione ai punti. di prelievo di cui al comma 
precedente, non applicano le componenti tariffarte A e UC. 


2.3. A partire dall’l maggio 2008 il corrispettivo di vendita di cui all’articolo 74.5 
- del TIT per la società Ferrovie dello»Stato Spa, ai sensi dell’articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica-22 maggio 1963, n. 730, è determinato 

per ciascun mese dalla formula seguente: 


CC = CE + CDisp 


Dove: 


CE è il corrispettivoSunitario relativo all’acquisto dell’energia elettrica 


espresso in centesimi di Euro per kWh (€cent/kWh) e determinato ai 
sensi del comma 2.2 del presente provvedimento 


CDisp èil corrispettivo unitario relativo agli oneri di dispacciamento espresso in 
centesimi di Euro per kWh (€cent/kWh) determinato ai sensi del comma 
2.5 dekpresente provvedimento 


24 Il corrispettivo CE di cui al comma 2.3 è determinato per ciascun mese dalla 
formula seguente: 


E E 


uti tieti 


vani A 


Dove: 

PUN è la media pesata sulla totale energia elettrica prelevata in ciascuna ora 
dai punti di prelievo nella titolarità della società RFI e ricompresi nel 
regime tariffario speciale dei valori assunti dal prezzo di acquisto di cui 
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2.5 


2.6 


all’art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06 in ciascuna oradel 
mese 

ire = È 1l prezzo di cessione al mercato dell’energia elettrica ritirata dahGSE ai 
sensi del decreto 21 novembre 2000, valevole per il mese in cul.si calcola 
la CE 


ECIP6 è il prodotto tra la banda di potenza Cip6 assegnata alla/società RFI e il 
numero di ore del mese per il quale si calcola la CE 


è la totale energia elettrica prelevata dalla società RFI nel mese 


RA è la quota mensile dei proventi delle aste per l’allocazione dei diritti di 
capacità di trasporto con le reti transfrontaliereritenosciuta da Terna alla 
società RFI 


Il corrispettivo unitario CDisp di cui al comma 2.3 è determinato per ciascun mese 
dalla formula seguente: 


CDisp = DSP + SBL 


Dove; 


DSP. è la somma dei corrispettivivdi cui agli artt. 36, 44, 45, 46, 47, 48 e 73 
della deliberazione n. 111/06 valevoli nel mese per il quale si calcola il 
corrispettivo CDisp 


SBL è lelemento che tiene’ conto degli oneri sostenuti dalla società RFI in 
applicazione del eorrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui all’art. 
40 della deliberazione n. 111/06, calcolato secondo quanto disposto dal 
comma 2.6 


L'elemento SBL diteui al comma 2.5 è determinato per ciascun mese dalla 
formula seguente: 


SBL = [ax Ozgo+t (l-@)x<Opng] 
Dove: 


O; è l’onere effettivamente, per unità di energia elettrica prelevata, sostenuto 


dalla società RFI per l’applicazione del corrispettivo di sbilanciamento 
effettivo da parte di Terna, calcolato secondo quanto previsto dal comma 
2 


O;;p3 è l’onere obbiettivo che a partire dal 1 gennaio 2009 viene determinato ai 
sensi del comma 2.8 


a è un coefficiente moltiplicativo che vale 1 nel periodo 1 maggio 2008 — 
31 dicembre 2008 e 0,5 negli altri casi. 
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2.7. La componente O, di cui al comma 2.6 è determinata su base bimestrale nel 


periodo maggio-dicembre 2008 e trimestrale nei periodi successivi, secondo la 
seguente formula: 


tot 


0,3: = Y..Y.[(CS6., - PUN, xES..)V E 


Dove: 

» è la sommatoria estesa a tutte le zone di mercato 

vp) è la sommatoria estesa a tutte le ore del periodo pertil'qQuale si calcola 
Orig 

CSb,, è il costo dello sbilanciamento effettivo sostenuto dalla società RFI ai 
sensi della deliberazione n. 111/06 

PUN, è il prezzo di acquisto di cui all’art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 
111/06 registrato in ciascuna ora 

ES,, è l'energia di sbilanciamento effettivo attribuita da Terna a RFI in 
ciascuna ora e ciascuna zona 

E ha il significato di cui al comma 2.4 del presente provvedimento 


2.8. A partire dall’l gennaio 2009 la componente O,,,y di cui al comma 2.6 viene 
determinata dalle formule seguenti: 


1) Oosssi # Qerrassa Y083 per il primo semestre 2009; 
Dove: 
Oxrsogso è la media aritmetica dei valori della componente O,,, nel secondo 


semestre 2008 


2) Oosng® Oer sy X0:83" per qualunque semestre n-esimo successivo al 


primo 

Dove: 

CM 41 è la media aritmetica dei valori assunti dalla 
componente @,,,. mel semestre precedente al 
semestre n 
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2.9. A partire dal semestre N in cui si verifica la condizione 


Osveswa 0,83* <O 


AL SN 


Dove: 


O è la componente relativa all’onere unitario di sbilanciamento per 


AU SN 
l’Acquirente Unico per il semestre N, calcolata secondo(quanto previsto 
per la componente O. 


si pone: 


Oosrsa 3 Q4us Vn2N 


Articolo 3 
Disposizioni finali 


3.1 Ai fim dell'attuazione delle disposizioni4di )cui ai commi 2.1, 2.2 del presente 
provvedimento e dell’art. 74.4 del TIT)la Cassa entro il 23 maggio 2008 
individua, in collaborazione con Ferrovie)dello Stato S.p.A. e, ove necessario, con 
il supporto delle imprese distributrici competenti, i punti di prelievo nella 
disponibilità di Ferrovie dello Stato S.p.A. attivi alla data del 31 dicembre 2004 e 
destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l’esercizio 
ferroviario ai sensi della convenzione di cui all’articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730. 


3.2. L’elenco dei punti diKprelievo di cui al precedente comma, recante i dati 
identificativi e tecnici di ciascuno di essi, con indicazione dell’impresa 
distributrice territofialmente competente, è comunicato all’Autorità entro il 
medesimo termine dèl 23 maggio 2008. 


3.3  L’Autorità, previe verifiche di coerenza con quanto previsto dalla citata 
convenzione=diì cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
maggio 1963, n. 730, approva e pubblica l’elenco dei punti di prelievo nella 
disponibilità di Ferrovie dello Stato S.p.A. attivi alla data del 31 dicembre 2004 e 
destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio 
ferroviario ai sensi della medesima convenzione, rilevanti ai fini di quanto 
dispesto dai commi 2.1 e 2.2 del presente provvedimento e 74.4 del TIT. 


3.4J5I corrispettivo di vendita di cui all’art. 73.5 della deliberazione n. 5/04 per il 
periodo 1 luglio 2007 - 31 dicembre 2007 da applicare alla fornitura di energia 
elettrica di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
maggio 1963, n. 730 effettuata nell’ambito del servizio di salvaguardia, è posto 
pari alle condizioni economiche applicate dagli esercenti il servizio di 
salvaguardia nel medesimo periodo. 
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3.3 Il corrispettivo di vendita di cui all’art. 74.5 del TIT per il periodo 1 gennaio 2008 
- 30 aprile 2008 da applicare alla fornitura di energia elettrica di cui all’articolo 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, effettuata 
nell’ambito del servizio di salvaguardia, è posto pari alle condizioni economiché 
applicate dagli esercenti il servizio di salvaguardia nel medesimo periodo. 


3.6 La nuova versione dell'Allegato A alfa deliberazione n. 348/07 risultante dalle 
modifiche di cui all’articolo 1 è pubblicata sul sito internet dell'Autorità 
(www.autorita.energia.it); 


3.7 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana c su! sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in 
vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione. 


Milano, 21 aprile 2008 


Il presidente: ORTIS 
08A03723 
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DELIBERAZIONE 21 aprile 2008. 


Aggiornamento, per l’anno 2007, delle condizioni economiche di ritiro dell’energia elettrica di-cui 
all’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a seguito della decisionedel 
Consiglio di Stato sul ricorso in appello n. 4777/07 - ARG/elt 48/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 21 aprile 2008 


Visti: 

e la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 
2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE); 

e lalegge 14 novembre 1995, n. 481/95; 

e lalegge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge m239/04); 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di»-seguito: decreto legislativo n. 
79/99); 

e il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, di recepimento della direttiva 
2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n 387/03); 

e il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del/\Terfritorio 24 ottobre 2005, recante 
l’aggiornamento delle direttive per l’ineentivazione dell’energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legisiativo n. 
79/99 (di seguito: decreto ministeriale-24 ottobre 2005); 

e il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di 
regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e 
diritti fissi, allegato alla deliberazione dell’ Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue 
successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); 

+ la deliberazione dell’Autofità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche 
ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05); 

e la deliberazione /dell’Autorità 28 novembre 2006, n. 261/06 (di seguito: 
deliberazione n. 261/06) concernente appello avverso la sentenza n. 3017/2006 del 
Tribunale Amministrativo Regionale (di seguito: TAR) per il Lazio che ha respinto 
il ricorso proposto dall’ Autorità avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005; 

e la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06, e sue successive 
modifiche è,integrazioni (di seguito: deliberazione n. 318/06); 

e ia sentenza del TAR peril Lazio del 6 aprile 2006, n. 3017/2006; 

e la senteriza n. 44/2008 del Consiglio di Stato sul ricorso in appello n. 4777/07. 
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Considerato che: 


e l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l’energia 
elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferioréa 
10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili 
eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, 
limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione 
di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi Gestore 
dei servizi elettrici - GSE S.p.A.) nell’ambito delle convenzioni in essere)stipulate 
ai sensi dei provvedimenti Cip nm. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della 
deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati‘o rifatti, come 
definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, sia ritirata;-su richiesta del 
produttore, dal gestore di rete alla quale l’impianto è collegato; 

e il medesimo comma stabilisce che l’ Autorità determini le@modalità per il ritiro 
dell’energia elettrica di cui al precedente alinea, facendo rifèrimento a condizioni 
economiche di mercato; 

e con la deliberazione n. 34/05, vigente fino al 31 dicernbre 2007, l'Autorità ha 
stabilito le modalità e le condizioni economiche per i! nitiro dell'energia elettrica di 
cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 
della legge n. 239/04; 

e in particolare, l'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 34/05, ha previsto che 
il gestore di rete che ritira l’energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo n. 387/03 riconosca ai produttori un prezzo pari a quello di 
cessione dall’ Acquirente unico S.p.A. (diseguito: Acquirente unico) alle imprese 
distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall’articolo 30, comma 
30.1, lettera a), del Testo integrato; 

e inoltre, l'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05, ha previsto che il 
prezzo di cui al comma 4.1, su\tichiesta del produttore, sia riconosciuto come 
prezzo unico indifferenziato pèr fasce orarie, determinato dall’ Acquirente unico 
seguendo le stesse modalità di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo 
integrato; 

e l’articolo 11, comma $, del.decreto ministeriale 24 ottobre 2005, ha disposto che 
l'Autorità, nel determinare le modalità di ritiro dell'energia elettrica ai sensi 
dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, garantisca comunque 
che il parametro di-remunerazione dell’energia elettrica ritirata sia, su richiesta del 
produttore, una dellè,seguenti alternative: 

a) il prezzo definito all’articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo 
integrato; 

b) il prezzovunico, determinato dalla media ponderata sul fabbisogno del mercato 
vincolato; dei valori per fascia oraria così come individuati all’articolo 30, 
comfha30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato. 


Considerato, inoltre, che: 


e in data 20 gennaio 2006, l'Autorità ha presentato ricorso avverso l'articolo 11, 
comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 innanzi al TAR per il Lazio; 

e/ in data 2 maggio 2006 è stata pubblicata la sentenza del TAR per il Lazio n. 
3017/2006. con cui è stato respinto il ricorso proposto dall’ Autorità; 


__ 4- 


27-6-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 149 


» Autorità, con la deliberazione n. 318/06, ha quindi aggiornato le condiziorti 
economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 4,del 
decreto legislativo n. 387/03 in conformità a quanto previsto dall’articolo, 11, 
comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 senza con ciò voler prestare 
acquiescenza alla sentenza del TAR per il Lazio n. 3017/2006; 

e con la medesima deliberazione, l’Autorità ha precisato che \il predetto 
aggiornamento fosse disposto in via provvisoria e salvo conguaglid val termine del 
ricorso che la medesima Autorità avrebbe proposto dinanzi al Consiglio di Stato 
avverso la sentenza del TAR per il Lazio n. 3017/2006; 

e l’Autorità ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del 
TAR per il Lazio n. 3017/2006; 

e con sentenza n. 44/2008 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, 
ha accolto il predetto ricorso in appello e ha annullatol’afticolo 11, comma 5, del 
decreto ministeriale 24 ottobre 2005. 


Ritenuto opportuno: 


e abrogare il punto | della deliberazione n. 318/06, con cui }’ Autorità, nelle more 
della decisione del Consiglio di Stato, avevayattuato quanto previsto dall’articolo 
11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005; 

» prevedere che i produttori titolari di una convenzione di cessione di energia elettrica 
stipulata ai sensi della deliberazione»n. (34/05 possano richiedere al gestore di rete 
controparte della medesima convenzione di modificare, per l’anno 2007, la scelta di 
percepire il prezzo dell’energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per 
fascia, ovvero come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie; ciò perché tale 
scelta era stata inizialmente effettuata dai produttori sulla base di quanto disposto 
dall’articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005; 

e prevedere che, conseguentemente, il gestore di rete effettui il conguaglio, per l’anno 
2007, delle partite ecohomiche di cui alla deliberazione n. 34/05, facendo 
riferimento alla tipolegia di remunerazione indicata dal produttore; 

e prevedere che i produttori possano richiedere al gestore di rete la possibilità di 
rateizzare il conguaglio di cui al precedente alinea secondo modalità definite 
dall’ Acquirente-unico 


DELIBERA 


1. ilpunto I della deliberazione n. 318/06 è abrogato; 


2. Aentro il 31 maggio 2008 i produttori titolari di una convenzione di cessione di 
energia elettrica stipulata ai sensi dell’articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 
34/05 possono richiedere al gestore di rete controparte della medesima 
convenzione di modificare, per l’anno 2007, la scelta di percepire il prezzo 
dell’energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia oraria, ovvero 
come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, rispettivamente ai sensi 
dell'articolo 4, comma 4.1 0 4.2, della deliberazione n. 34/05, come modificata ai 
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sensi del precedente punto 1. La nuova scelta effettuata deve essere compatibile 
con la misura dell’energia elettrica immessa effettivamente disponibile; 


3. il gestore di rete, entro il 30 giugno 2008, effettua il conguaglio, per l’anno 2007, 
delle partite economiche di cui alla deliberazione n. 34/05, facendo riferimento. al 
prezzo indicato dal produttore ai sensi del precedente punto 2. Il medesimo 
conguaglio viene operato dall’ Acquirente unico nei confronti dei gestori di\rete in 
applicazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione 
n. 34/05; 


4. i produttori titolari di una convenzione di cessione di energia elettrica stipulata ai 
sensi dell’articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05 possono richiedere al 
gestore di rete la possibilità di rateizzare il conguaglio di cui al punto 3. In tal caso 
si applicano modalità di rateizzazione definite dall’ Acquirente unico, previa 
informazione all’Autorità, prevedendo l’applicazione di ufiCtasso di interesse a 
decorrere dall’1 luglio 2008 e il saldo definitivo entro4il 30 giugno 2009. La 
rateizzazione può essere applicata anche ai fini del conguaglio tra gestori di rete e 
Acquirente unico; 


S. 1 prezzi ricalcolati dall’ Acquirente unico a seguito(tell’annullamento dell'articolo 
11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre2005 vengono mantenuti costanti 
anche a seguito delle nuove scelte effettuate dai(produttori ai sensi del punto 2.; 


6. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore 
dal giorno della sua prima pubblicazione. 


Milano, 21 aprile 2008 


Il presidente: ORTIS 
08A03724 
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DELIBERAZIONE 22 aprile 2008. 


Determinazione del valore di conguaglio per l’anno 2007 del costo evitato di combustibile di cui>al 
Titolo II, punto 2, del provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n46/92 - 
ARG/elt 49/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 22 aprile 2008 


Visti: 

. la direttiva n. 2003/54/CE relativa a norme comuni4per il mercato interno 
dell’energia elettrica; 

. la direttiva n. 2003/55/CE relativa a norme comuni pet il mercato interno del gas 

naturale; 

la legge 9 gennaio 1991, n. 9; 

la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

. il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 

. il decreto del Presidente della Repubblica\20 aprile 1994, n. 373; 


I) il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 25 


settembre 1992; 

. il decreto del Ministro dell’Industria; del Commercio e dell’ Artigianato 4 agosto 
1994; 

LÌ il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 
gennaio 1997; 

. il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002; 

. il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2005; 

. il provvedimento del«Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 
aprile 1992, n.6,4coeme modificato e integrato dal decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: 
provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; 

. la deliberazione” dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 
l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come modificata e integrata e la relativa 
Relazione‘techica; 

. la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 e la relativa Relazione 
tecnica, 

. la déliberazione dell’ Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente 
medificata ed integrata; 

. la deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05; 
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. la deliberazione dell’ Autorità 3 luglio 2006, n. 137/06; 

e = Jladeliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006 n. 171/06; 

e la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: 

deliberazione n. 249/06); 

la deliberazione dell’ Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07; 

. la deliberazione dell’ Autorità 27 settembre 2007, n. 241/07; 

. le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nn. 
1275/08 e seguenti. 


Considerato che: 

. il punto 1 della deliberazione n. 249/06 prevede che il valore di conguaglio per 
l’anno 2007 del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del 
provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: componente CEC) sia determinato con 
provvedimento dell’Autorità, secondo le medesime modalità stabilite dalla stessa 
deliberazione n. 249/06; 

. il punto 2 della deliberazione n. 249/06 ha quantificato il valore di acconto per 
l’anno 2007 del prezzo medio del combustibile tonvenzionale nella componente 
CEC in misura pari a 26,66 c€/mc:; 

o il valore di cui al precedente alinea risulta’ dalla somma delle seguenti tre 
componenti: 

a) componente relativa al trasporto, calcolata per l’impianto di Trino 
Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 
6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno 
indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento, 
pari, per l’anno 2006, a 1,7/0€/mc; 

b) componente relativa al margine di commercializzazione all’ingrosso, 
calcolata come mediaNaritmetica dei valori di cui all’articolo 7 della 
deliberazione n. 138/037 pari, per l’anno 2006, a 3,84 c€/me; 

c) = componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, calcolata in 
base a quanto prévîsto dalla deliberazione n. 249/06 e pari, per l’anno 2006, 
a 21,05 c€/mc; 

. la componente di.eui,al precedente alinea, lettera a), risulta, per l’anno 2007, pari 
a 1,78 c€/me; 


. la componente cui al precedente alinea, lettera b), per l’anno 2007, è rimasta 
invariata; 

e la compomente di cui al precedente alinea, lettera c), risulta, per l’anno 2007, pari 
a 20,58 è€/me. 


Ritenuto/0pportuno: 


. determinare il valore di conguaglio, per l’anno 2007, del prezzo medio del 
combustibile convenzionale nella componente CEC secondo le medesime 
modalità previste dalla deliberazione n. 249/06 per il valore di acconto relativo al 
medesimo anno; 

. prevedere che il valore in acconto, per l’anno 2008, della componente CEC sia 
pari al valore di conguaglio dell’anno 2007 
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DELIBERA 


1. il valore di conguaglio, per l’anno 2007, del prezzo medio del combustibile 
convenzionale nella componente CEC è pari a 26,20 c€/me.; 


2. il valore di conguaglio, per l’anno 2007, della componente CEC,Véspresso in 
c€/kKWh, è pari a: 


e 595 per le iniziative prescelte di cui all’articolo 3, comma 7, della 
legge n. 481/95; 


e 5,63. per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della deliberazione 
n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998; 


e 5,42 per gli impianti di cui all’articolo Ty.lettera a), della deliberazione 
n. 81/99, entrati in esercizio neltbiennio 1999-2000; 


e 5,21  pergli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della deliberazione 
n. 81/99, entrati in esercizio hel biennio 2001-2002, 


3. il valore in acconto, per l’anno 2008, dellavtomponente CEC è pari al valore di 
conguaglio dell’anno 2007 determinato al punto 2; 


4. il presente provvedimento è trasmesso”al Ministro dello Sviluppo Economico, al 
Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed(alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico. 


5. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www. autorita. energia.it), ed entra in 
vigore alla data della sua prima pubblicazione. 


Milano, 22 aprile 2008 


Il presidente: ORTIS 


08A03725 


_ 48 


27-6-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 149 


DELIBERAZIONE 6 maggio 2008. 


Modifica dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 marzo 
2004, n. 48/04, in materie di dispacciamento di merito economico di energia elettrica, in ottemperanza 
al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2007 - ARG/elt 53/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 6 maggio 2007 


Visti: 

» lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

* ildecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: 

e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: 
DPCM 11 maggio 2004); 

* il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2007(di seguito: DPR 13 
aprile 2007); 

* l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità per l’èenergia elettrica e il gas (di 
seguito: l’ Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03; 

» l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: 
deliberazione n. 48/04); 

» la deliberazione dell’ Autorità 29 luglio 2004,\n) 137/04 (di seguito: deliberazione 
n. 137/04); 

* la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04 (di seguito: 
deliberazione n. 205/04); 

* la deliberazione dell’ Autorità 10 aprile 2006, n. 73/06; 

+ ladeliberazione dell’ Autorità 12 aprile 2006, n. 79/06; 

e Jadeliberazione dell’ Autorità 25uglio 2006, n. 162/06; 

» ladeliberazione dell’ Autorità 29dicembre 2007, n. 350/07; 

* il parere del Consiglio di Stato n. 4399/06, emesso dalla Sezione Prima 
nell'adunanza del 26 settembre 2006; 

* la lettera inviata dal Presidente dell'Autorità al Gestore della rete di trasmissione 
nazionale S.p.A. il 18 febbraio 2005 (prot. AO/R05/758). 


Considerato che: 


e l'articolo 42, comma 42.1, della deliberazione n. 48/04 (nella versione pubblicata 
sul sito dell’Autorità il 27 marzo 2004 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.d402°del 3 maggio 2004 - Suppl. Ordinario n. 81), stabilisce che, entro il 
giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il 
Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il 
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corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (di 
seguito: CCT) nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato 
cedenti e del Gestore del mercato; 


e il suddetto articolo 42 è stato successivamente integrato, a partire dal ‘4 ‘agosto 
2004, con la deliberazione n. 137/04, che ha aggiunto il calcolo anche dell’ «onere 


medio C'CT », secondo la formula riportata al comma 42.2.3, e la previsione che, 


nel caso in cui suddetto «onere medio CCT » a carico di un operatore di mercato, 
ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, sia superiore\a/2 €/MWh, il 
Gestore della rete riconosca al medesimo opefatore un corrispettivo compensativo 


pari alla differenza tra CCT e 2 €/MWh; 


» conricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Edison Trading S.p.A. (di 
seguito: Edison) ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 48/04 nella parte 
in cui prevede l’applicazione del CCT ai soggetti chè) vendono energia elettrica 
nell’ambito di contratti bilaterali (articolo 42); 


e il Presidente della Repubblica, con decreto del 14 aprile 2007, ha accolto il ricorso 
di Edison; 

» in particolare, sono state accolte le censure*di Edison relative ai vizi di istruttoria 
della deliberazione n. 48/04, evidenziando, trà l’altro, che: 


a) l’Autorità modificò l’impugnato articolo 42 già a far data dal 1 agosto 2004, 
introducendo, con la deliberazioné n. 137/04, un limite massimo all’onere 
medio sostenuto da ogni operatore per l'assegnazione dei diritti di capacità di 
trasporto; 


b) nel modificare l’articolo 42 della deliberazione n. 48/04, l’ Autorità «fu spinta 
ad intervenire onde porre’/rimedio a significativi fenomeni distorsivi delle 
dinamiche concorrenziali [...] specificatamente riconducibili al difettoso 
funzionamento del meccanismo del CCT»; 


c) l'intervento dell’ Autorità dimostra come «/'originaria configurazione del'CCT 
fosse mal calibratà rispetto alla reale struttura del mercato elettrico italiano, 
fortemente caratterizzato dalla posizione di dominanza dell’Enel»,; 


d) il «principale difetto della disciplina inizialmente dettata dell'Autorità 
risiedeva evidentemente nella mancata fissazione di una soglia massima 
dell'incremento della misura del corrispettivo»; 


» il DPR43 aprile 2007 ha stabilito che l’Autorità, al momento della pubblicazione 
della deliberazione n. 48/04, non avesse considerato che l’operatore in posizione 
dominante, traendo vantaggio dalla peculiare distribuzione geografica dei suoi 
impianti, avrebbe potuto agevolmente influenzare l’andamento dei prezzi di 
vendita dell’energia elettrica sul sistema delle offerte, così indirettamente 
determinando anche l’entità del CCT; 


«\, il DPR 13 aprile 2007 ha stabilito inoltre che la soglia massima al CCT, introdotta, 
a far data dal j agosto 2004, con la deliberazione n. 137/04, ha posto rimedio agli 
inconvenienti derivanti dall’applicazione della delibera n. 48/04 nella versione 
originaria; 
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e conseguentemente, il DPR 13 aprile 2007 ha stabilito che l’annullamento 
dell’articolo 42 della deliberazione n. 48/04 abbia effetto per il periodo dal 1 aprile 
2004 (data di entrata in vigore della deliberazione n. 48/04) al 31 luglio 2004 (data 
di entrata in vigore della deliberazione n. 137/04); 


» pertanto, il DPR 13 aprile 2007 ha annullato l’articolo 42 della deliberazione n. 
48/04 nella versione antecedente alla modifica introdotta con la deliberazione n. 
137/04. 


Considerato, inoltre, che: 


+ ladeliberazione n. 48/04 individua nel Gestore della rete di trasmissione nazionale 
S.p.A. il soggetto incaricato di calcolare il CCT e l’«onere medio CCT »; 


» la deliberazione n. 137/04 individua nel Gestore dellabrete di trasmissione 
nazionale S.p.A. il soggetto erogatore del corrispettivo compensativo previsto dal 
comma 42.2.1 della deliberazione n. 48/04; 


* secondo quanto previsto dal DPCM Il maggio 2004, parte delle attività, delle 
funzioni, dei beni e dei rapporti giuridici attivi é,passivi facenti capo al Gestore 
della rete di trasmissione nazionale S.p.A. sonò stati trasferiti, a decorrere dal 1 
novembre 2005, a Terna S.p.A. (di seguito: Térna); 


e a decorrere dal 13 giugno 2006 il Gestore7della rete di trasmissione nazionale 
S.p.A. ha modificato la sua ragione socialesin Gestore dei Servizi Elettrici - GSE 
S.p.A. (di seguito: GSE). 


Considerato, infine, che: 


» la deliberazione n. 205/04 ha definito gli strumenti di copertura contro il rischio di 
volatilità del CCT; 


» è ancora disponibile una‘quota del saldo netto delle partite economiche relative 
all’applicazione del CC nell’anno 2004 e nell’anno 2005, nonché, per il 
medesimo anno 2005,\delle partite economiche relative alle coperture dal rischio 
di volatilità del CCT: 


Ritenuto opportuno: 


* ottemperare aPDPR 13 aprile 2007 mediante una modifica della deliberazione n. 


48/04 che, preveda l’applicazione del limite massimo all’«onere medio CCT » 
sostenuto dagli operatori titolari di contratti bilaterali, introdotto con deliberazione 
n. 137/04, per tutto il periodo intercorrente tra il 1 aprile 2004 e il 3j dicembre 
2004; 


» prévedere che il competente soggetto avente causa della società Gestore della rete 
di trasmissione nazionale provveda ad effettuare i calcoli derivanti dalle modifiche 
introdotte con il presente provvedimento e a corrispondere agli operatori aventi 
diritto il corrispettivo compensativo; 
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e prevedere che gli oneri derivanti dall’applicazione del presente provvedimertto 
trovino copertura nel residuo margine economico derivante, negli anni 2004 e 
2005, dall’applicazione del CCT e delle coperture dal rischio di volatilità del CCT 


DELIBERA 


1. L’Allegato A alla deliberazione n. 48/04, nella versione risultante. dalle modifiche 
introdotte con deliberazione n. 137/04, è modificato come segue: 


a) all’articolo 42, «comma 42.1.1, le parole “febbraio 2005! sono sostituite con le 
parole “giugno 2008”; 


b) all’articolo 42, comma 42.2.2, lettere a), b) e c), nonché al comma 42.2.3, la 
parola “agosto” è sostituta con la parola “aprile”; 


2. il competente soggetto avente causa dal Gestore della;rete di trasmissione nazionale 
S.p.A. effettua i conteggi e la regolazione delle<partite economiche derivanti dalle 
modifiche dell’ Allegato A alla deliberazione®n. 48/04 introdotte con il presente 
provvedimento; 


3. gli oneri derivanti dall’applicazione del presente provvedimento trovano copertura 
nel residuo margine economico derivante, hegli anni 2004 e 2005, dall’attuazione 
delle disposizioni previste dall’articolo 37, comma 37.3.1 e all’articolo 42 della 
deliberazione n. 48/04, nonché dalle) disposizioni previste dall’articolo 7 della 
deliberazione n. 205/04; 


4. L’Allegato A alla deliberazione n/ 48/04, come risultante dalle modifiche introdotte 
con il presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell’ Autorità 
(www.autorita.energia.it), 


5. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito intermet.dell’ Autorità (www.autorita.energia.it). 


Milano, 6 maggio2008 


Il presidente: ORTIS 
08A03726 
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DELIBERAZIONE 6 maggio 2008. 


Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società ASSEM 
S.p.a. di San Severino Marche dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l’anno 
2004, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 giugno 2004, n. 96/04, 
come successivamente modificata e integrata - ARG/elt 54/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 6 maggio 2008 
Visti: 


«e lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

+ ildecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

» il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001%n./244 (di seguito: dPR 
n. 244/01); 

» lalegge 27 ottobre 2003, n. 290; 

e lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 

* la deliberazione dell’ Autorità per l’energia elettrica e 11 gas (di seguito: l’ Autorità) 
21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01); 

e la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione 
n. 5/04); 

* il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas per 
l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita 
dell’energia elettrica — Periodo di /fegolazione 2004-2007, approvato con 
deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l’articolo 49; 

e la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 
n. 96/04), come successivamente. Modificata e integrata; 

» le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui 
all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate 
con deliberazione n. 96/04.(di seguito: l’allegato A alla deliberazione n. 96/04), 

+ la deliberazione dell’ Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04; 

e ladeliberazione dell’ Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05; 

+ la deliberazione delk'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05; 

e la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05; 

e la deliberazione dell’ Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06; 

e la deliberazione dell’ Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07; 

» ladeliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07; 

» ladeliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07, 
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e la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08, 

e la deliberazione dell’ Autorità 25 febbraio 2008, ARG/elt 21/08; 

» la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avviò di 
procedimento per l’ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 
2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 
3504/06 (di seguito: deliberazione n. 177/06); 

* la comunicazione della società ASSEM di San Severino Marche {di seguito: 
ASSEM) all’ Autorità (prot. Autorità 016752 del 13 luglio 2006); 

* la comunicazione del 9 aprile 2008 dell’Autorità alla società/ASSFEM delle 
risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 010272). 


Considerato che: 


* il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico 
aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai 
costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi 
del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo 
Testo integrato; 

» ai fini della determinazione dell’ammontare relativo alla perequazione specifica 
aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte 
specifiche istruttorie; 

» ladeliberazione n. 96/04: 

a. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico 
aziendale di cui all’articolo49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 
2004-2007; 

b. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa per Ie attività 
propedeutiche alle «decisioni di competenza dell’Autorità, nonché per 
l’organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l° Autorità 
effettua le verifiche di ammissibilità e l’attività istruttoria; 

e ai sensi del comma %l dell’Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con 
comunicazione del 29 dicembre 2004 (prot. n. Autorità 029093 del 30 dicembre 
2004) ASSEM ha+presentato istanza di ammissione al regime di perequazione 
specifico aziendale; 

» ai sensi del comma 3.2 dell’Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha 
istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell’ammissibilità 
dell’istanzavdi cui al precedente alinea e per io svolgimento della relativa 
istruttori&individuale; 

* ai sensikdell’articolo 9 del Testo integrato, ASSEM ha effettuato la dichiarazione 
dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 
016384 del 28 luglio 2005); 

* con 'comunicazione datata 10 luglio 2006 (prot. Autorità 016752 del 13 luglio 
2006) ASSEM ha dichiarato la volontà di non avvalersi degli effetti delle 
richiamate decisioni del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi avversi alla 
deliberazione dell’ Autorità n. 96/04; 

«ai sensi del comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha 
comunicato all’ Autorità, in data 12 marzo 2007, (prot. Autorità n. 006304 del 13 
marzo 2007), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza di 
ASSEM; 
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ai sensi del comma 4.5 dell’ Allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 5 aprile 
2007 l'Autorità ha comunicato ad ASSEM l’ammissione al regime di 
perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. 
Autorità EF/M07/1630/fg del 5 aprile 2007); 

con comunicazione datata 24 aprile 2007 (prot. Autorità n. 010529 del 27 aprile 
2007), L’ASSEM ha fatto pervenire all’ Autorità ed alla Cassa ie informazioni di 
cui al comma 4.7 dell’allegato A alla deliberazione n. 96/04; 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del dPR n. 244/01, con comunicazione del 7 
maggio 2007 (prot. Autorità EF/M07/2065/s1) l’Autorità ha comùumicato ad 
ASSEM l’avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione 
Csa; 

con comunicazione datata 1 agosto 2007 ASSEM ha integrato /le ‘informazioni di 
cui al comma 4.7 dell’allegato A alla deliberazione n. 96/04/{prot. Autorità n. 
021184 del 6 agosto 2007); 

la Cassa ha comunicato all’Autorità l'ammontare relativo al regime di 
perequazione generale di competenza di ASSEM, per llanno 2004 (prot. Autorità 
003038 del 7 febbraio 2007); i 

ai sensi del comma 5.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha 
comunicato all’Autorità gli esiti dell’attività istruttoria sull’istanza di ASSEM 
(prot. Autorità n. 007539 del 14 marzo 2008; prot. Cassa 395 del 12 marzo 2008); 

in presenza della disponibilità di tutti i dati richiesti, 1’ Autorità ha rinunciato alla 
comunicazione del Csa provvisorio di cui.al paragrafo 5.6 dell'Allegato A alla 
deliberazione n. 96/04; 

ai sensi del comma 5.8 dell’Allegato A alla deliberazione n. 96/04, l’ Autorità ha 
comunicato ad ASSEM 1l Csa definitivo in data 9 aprile 2008 (prot. Autorità n. 
010272). 


Ritenuto: 


l. 


sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto della dichiarazione di 
ASSEM di non volersi avvalere degli effetti delle decisioni del Consiglio di Stato, 
in merito ai ricorsi avvetsi alla deliberazione dell’ Autorità n. 96/04, e delle altre 
osservazioni e informaziohi fornite, di fissare il coefficiente Csa, per l’anno 2004, 
pari a 0,2378 


DELIBERA 


di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a 
copertura)dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la 
società, ASSEM Azienda San Severino Marche S.p.A., per l’anno 2004, pari a 
0,2378; 


. di. disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società 


ASSEM Azienda San Severino Marche S.p.A. l'ammontare relativo alla 
perequazione specifica aziendale per l’anno 2004 sulla base del fattore di cui al 
punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall’ Autorità; 
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3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore 
dalla data della sua prima pubblicazione. 


Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge 14 
novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo 
regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla“data di notifica 
dello stesso. 


Milano, 6 maggio 2008 


Il presidente: ORTIS 
08A03727 


27-6-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 149 


DELIBERAZIONE 9 maggio 2008. 


Determinazione a consuntivo, per l’anno 2007, degli oneri conseguenti allo smantellamento delle 
centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conse- 
guenti - ARG/elt 55/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 9 maggio 2008 


Visti: 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in particolare l’articolo.3, comma Il e 
l’articolo 13, comma 2, lettera e); 

e il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’ Artigianato, di concerto 
con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 
gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000); 

e il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e/dell’ Artigianato, di concerto 
con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 
aprile 2001; 

e l'ordinanza del Ministro dell’intemo n. 3130 del 30 aprile 2001 (di seguito: 
ordinanza 30 aprile 2001), 

e il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell'Artigianato 7 maggio 

2001 (di seguito: decreto 7 maggio 2001); 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2003; 

il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n 83/03); 

l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2003, n. 3267; 

la legge 24 dicembre 2003, n. 368; 

l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355; 

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04); 

il decreto del Ministro dellevAttività Produttive 2 dicembre 2004 (di seguito: decreto 

2 dicembre 2004); 

e la direttiva del Ministro delle Attività Produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante 
indirizzi strategici etoperativi alla società Sogin S.p.A. per il trattamento e 
riprocessamento all’èstero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da 
centrali nucleari dimesse {di seguito: direttiva ministeriale 28 marzo 2006); 

e il decreto del- Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro 
dell'Economia Le delle Finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto 
interministeriale 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 3 aprile 2006); 

e lalegge 24dicembre 2007 n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008); 


ST - 
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e ildecreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; 

sla deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: I’ Autorità) 
23 aprile 2002 n. 71/02; 

o la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2004 n. 118/04; 

» Ja deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2005 n. 66/05 (di seguito: delibèrazione n. 
66/05); 

e la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2006 n. 103/06, come successivamente 
modificata dalla deliberazione 1 giugno 2006, n. 107/06 (di seguito: deliberazione n. 
103/06); 

e la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2006, n. 174/06 (di seguito: deliberazione n. 
174/06); 

e la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, m.290/06 (di seguito: 
deliberazione n. 290/06), 

e la deliberazione dell’ Autorità 16 maggio 2007, n. 117/07; 

e la deliberazione dell’ Autorità 29 maggio 2007, n. 121/07 (di seguito: deliberazione 
n. 121/07); 

e la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: 
deliberazione n. 348/07); 

* il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione, distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di 
regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo 
integrato); 

e le deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07 (di seguito: 
deliberazione n. 353/07); 

e la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 38/08); 

» il documento per la consultazione pubblicato dall’ Autorità in data 20 dicembre 
2007, recante criteri pet\ul riconoscimento degli oneri e per la promozione 
dell’efficacia e dell’efficienza nello svolgimento delle attività di smantellamento 
delle centrali elettronùcleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e 
attività connesse eSconseguenti (atto n. 57/07) (di seguito: documento per la 
consultazione 20 dicembre 2007); 

e la nota dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro 
dell’Economiase\delle Finanze in data 4 aprile 2008, prot. n. 0009901 (di seguito: 
nota 4 aprile 2008). 

e la nota 28 febbraio 2008, prot. n. 0006612 (prot. Autorità n. 0006259 del 4 marzo 
2008) trasmessa, dalla SO.G.LN. — Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. 
(Sogintà contenente il consuntivo 2007 (di seguito: nota 28 febbraio 2008); 

e la nòta28 novembre 2006, prot. n. ENEA/2006/70085/CIN, trasmessa dall’Enea a 
Sogin, allegata alla nota di cui al precedente alinea (di seguito: nota Enea 28 
novembre 2006); 

e__ le note trasmesse dalla Sogin all’Autorità in data 13 marzo 2008, prot. n. 0007922 
(prot. Autorità n. 0007451 del 13 marzo 2008), 27 marzo 2008, prot. n. 0009656 
(prot. Autorità n. 0009860 del 4 aprile 2008), 24 aprile 2008 (prot. Autorità n. 
0012688 del 30 aprile 2008) e 2 maggio 2008 (prot. Autorità n. 0013154 del 7 
maggio 2008) contenenti ulteriori informazioni sui consuntivi 2007; 
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e il rapporto della Commissione di esperti di cui alla deliberazione n. 118/04 
trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico all’ Autorità (prot. CCSE n. 
1012 del 7 maggio 2008, prot. Autorità n. 0013489 del 9 maggio 2008). 

e la determinazione della Corte dei conti n. 21/2008 del 29 febbraio 2008, relativacalla 
“Relazione sul risultato dei controllo eseguito sulla gestione finanziaria della S6cietà 
gestione impianti nucleari per azioni (SO.G.I.N. S.p.A.), per l'esercizio 2006” (di 
seguito: relazione 29 febbraio 2008); 

e la nota della Sogin al Presidente della sezione controllo enti della Corte dei. tonti del 
21 aprile 2008, prot. n. 015/08, trasmessa in copia all’ Autorità in data”7 maggio 
2008, prot. Autorità n. 0013491 del 9 maggio 2008 (di seguito: nota 21 aprile 2008). 


Considerato che: 

e l'articolo 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede chè, Sogin “inoltra, entro 
11 30 settembre di ogni anno, all'Autorità per l’energia elettrica è il gas un dettagliato 
programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svoltèda altri soggetti, su un 
orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi”; 

e l’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto dispone the “ogni tre anni l’ Autorità 
per l’energia elettrica e il gas ridetermina gli onefi\di cui all'art. 8 ed aggiorna 
l'onere annuale, sulla base del programma di cuitkal)beomma 1 e tenendo conto di 
criteri di efficienza economica nello svolgimenté delle attività previste al medesimo 
articolo”; 

» il decreto 3 aprile 2006 ha modificato l’artieolo 9, commi 1 e 2, del decreto 26 
gennaio, posticipando al 31 marzo di ogni anno la scadenza della presentazione da 
parte di Sogin all’ Autorità di “un dettagliato programma di tutte le attività di cui 
all’art. 8, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale 
possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle 
attività e sui costi a consuntivo/relativi all’anno precedente”, e prevedendo che 
l'Autorità ridetermini gli oneri nucleari “ogni anno entro il 30 giugno, sulla base del 
programma e della relazione dixcui al comma 1”; 

e il decreto 2 dicembre 2004 ha-previsto nuovi indirizzi strategici ed operativi per la 
messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali 
nucleari e i siti di stoccaggio nazionali, ivi compresa la valutazione della possibilità 
di esportazione temporatiea di detto combustibile ai fini del riprocessamento, 
associata alle valutazioni comparative dei costi e dei tempi, abrogando, tra l’altro, il 
decreto 7 maggio 2001; 

e la direttiva ministeriale 28 marzo 2006 prevede che la Sogin “provvede a sottoporre 
a riprocessamento all’estero il combustibile nucleare irraggiato, ove fattibile sotto il 
profilo tecnito é conveniente sotto il profilo economico, che oggi è collocato: a) 
presso le centrali nucleari nazionali di Caorso, Garigliano e Trino Vercellese e per 
alcune sue frazioni presso gli impianti nazionali del ciclo del combustibile nucleare 
e presso siti di stoccaggio ubicati sul territorio nazionale, b) presso la centrale 
elettronùcleare di Creys Malvilie in Francia, per la frazione di proprietà della società 
SogtmSpa”; 

e nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge n. 239/04, in data 29 luglio 2005, 
prot. n. AO/R05/3238, l’Autorità ha trasmesso al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio, €, per conoscenza, alla Sogin, un parere sulla corretta 
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delimitazione dell’onere generale afferente il sistema elettrico di cui all’articolo 
comma 1, lettera a), della legge n. 83/03, peraltro richiamato recentemente on la 
nota 4 aprile 2008. 


Considerato che: 

e icosti esposti dalla Sogin per il consuntivo 2007 ammontano, al netto delle imposte, 
a 178,2 milioni di euro, di cui 76,8 milioni di euro di attività commisurate 
all’avanzamento, relative allo smantellamento delle centrali, degli impianti nucleari 
e alla chiusura del ciclo del combustibile, e 101,4 milienivdi attività non 
commisurate all’avanzamento; 

® icosti a consuntivo esposti dalla Sogin includono 6,3 milioni) di euro di incentivo 
all’esodo; 

* alcuni costi registrati nel 2007 sono partite legate a interventi una iantum o che 
evidenziano variazioni di costo imputabili al rinvio al 2007 di interventi 
originariamente previsti nel 2006. 


Considerato che: 

e il documento per la consultazione 20 dicembr&2007 reca uno schema di intervento 
per la definizione di specifici criteri finalizzatò a promuovere l’accelerazione delle 
attività e i recuperi di produttività nello svolgimento delle attività di smantellamento 
delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e delle 
attività connesse e conseguenti ai finivdella rideterminazione degli oneri connessi 
alle suddette attività (di seguito: onefi hucleari). 

e l’applicazione dei criteri sopra ricordati è prevista a decorrere dall’esercizio 2008: 

e ai fini della determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per l’anno 2007, i costi 
esposti dalla Sogin per l’anno 2007 devono essere pertanto valutati sulla base dei 
criteri di efficienza economica»già utilizzati ai fini dell’adozione delle deliberazioni 
n. 66/05, n. 103/06, n. 174706 n. 121/07; 

e ai fini dell’applicazione. dei richiamati criteri di efficienza economica a partire 
dall’esercizio 2008, sarà-definita una base dei costi tramite opportune analisi, anche 
sotto il profilo della competenza, della struttura dei consuntivi registrati negli anni 
precedenti; e che4pertanto detta base dei costi non sarà automaticamente 
riconducibile alla struttura dei costi riconosciuti a consuntivo nel 2007. 


Considerato che; 
e inrelazione.alle attività commisurate all’avanzamento: 

a) il casto»sostenuto nell’anno 2007 per lo svolgimento delle attività commisurate 
all'avanzamento risulta in aumento rispetto ai costi registrati nel 2006 {48,5 
milioni di euro a moneta 2007); e che detto incremento è imputabile alle attività 
di chiusura del ciclo del combustibile, e in particolare all'avvio del contratto di 
riprocessamento all’estero del combustibile irraggiato presente in Italia, mentre 
si registra una diminuzione dei costi delle attività di smantellamento (23,9 
milioni di euro a fronte di 30,2 milioni di euro registrati nel 2006, a moneta 
2007); 

b) le attività commisurate registrano complessivamente nel periodo 2001-2007 un 
ritardo pari al 14% rispetto al preventivo a vita intera rivisto da Sogin nel marzo 


2007; 
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c) lo scostamento tra costi a consuntivo e a preventivo delle attività commisurate 
all'avanzamento è stato valutato, rapportandolo all’avanzamento fisico: gli 
scostamenti positivi rilevati non eccedono la quota di imprevisti stimata a 
preventivo da Sogin; 

e inrelazione alle attività non commisurate all’avanzamento: 

a) i costi di gestione siti e servizi vari presentano, complessivamente, ufi dosto 
(49,9 milioni di euro) inferiore alla media dei costi riconosciuti nel periodo 
2002—2006 (51,2 milioni di euro a moneta 2007); 

b) i costi di protezione fisica (3,8 milioni di euro) risultano inferibri ai costi 
riconosciuti nel 2006 (6,4 milioni di euro a moneta 2007) e sostanzialmente in 
linea con la media dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2006 (3,6 milioni di 
euro a moneta 2007); e che detti costi sono relativi a4initerventi per la 
salvaguardia dei siti ai sensi del regolamento di eserciziolo sulla base delle 
disposizioni APAT; 

c) i costi di manutenzioni straordinarie (10,9 milioni di eùro) risultano in costante 
aumento, registrando un incremento sia rispetto al costi riconosciuti nel 2006 
(9,8 milioni di euro a moneta 2007) che rispetto allà media dei costi riconosciuti 
nel periodo 2002 — 2006 (6,2 milioni di euro a moneta 2007); e che detti costi 
sono relativi a interventi per garantire la sicurezza delle centrali e degli impianti 
a seguito dell’obsolescenza delle infrastrutture, imputabile anche al 
rallentamento delle attività di smantellamento; 

d) i costi di project management (9,9 milioni di euro) risultano inferiori, in valore 
assoluto, ai costi riconosciuti nel 2006 f10;6 milioni di euro a moneta 2007), ma 
superiori alla media dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2006 (6,8 milioni di 
curo a moneta 2007); e che inoltre Vincidenza di detti costi rispetto al totale 
delle attività commisurate e non Commisurate all’avanzamento svolte dalla 
Sogin presso le centrali e gli impianti nel medesimo anno non risulta in linea con 
quella dei costi riconosciuti nélperiodo 2002-2006, eccedendo per un valore pari 
a 2,6 milioni di euro; 

e) che l’eccedenza di cui al ‘precedente alinea risulta riconducibile al costi di 
incentivo all’esodo sostenuti dalla Sogin di competenza del 2007 e imputabili al 
project management (3;2 milioni di euro); 

f) icosti relativi all'emergenza nei 2007 (0,9 milioni di euro) risultano nettamente 
inferiori sia rispetto_ai costi riconosciuti nel 2006 (2,2 milioni di euro a moneta 
2007), che alla media dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2006 (1,9 milioni 
di euro a monetà2007); 

g) i costi di coordinamento e servizi generali nel 2007 (27,6 milioni di euro) 
risultano deggermente superiori alla media dei costi riconosciuti nel periodo 
2002-2006 (27,3 milioni di euro a moneta 2007); 

h) i costi drincentivo all’esodo sostenuti dalla Sogin di competenza dell’anno 2007 
e infputabili direttamente al coordinamento e servizi generali sono pari a 1,6 
milioni di euro; 

e il documento per la consultazione 20 dicembre 2007 prevede il riconoscimento dei 
cesti di incentivo all’esodo nella misura in cui promuove una riduzione dei costi; 

e Nella relazione 29 febbraio 2008 la Corte dei conti formula rilievi critici su alcune 
decisioni assunte negli ultimi mesi del 2007 dalla Sogin relativamente ai compensi 
riconosciuti all’amministratore delegato e al direttore generale, evidenziandone la 
differenza rispetto al compenso percepito dal’ amministratore delegato nel 2006; 
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e le precisazioni della Sogin, contenute nella nota 21 aprile 2008, evidenziano che ta 
differenza di cui al precedente alinea risulta inferiore rispetto a quanto evidenziato 
nella relazione della Corte dei Conti; 

+ da una analisi di dettaglio delle voci che concorrono a determinare ixcompensi 
riconosciuti ad amministratore delegato e direttore generale emerge chè alcune di 
esse sono equiparabili ad una fantum a copertura dei periodi intercorrenti tra l’inizio 
delle attività e la data di formalizzazione dei nuovi compensi, ché.la somma dei 
compensi corrispondente alla quota fissa e alla quota variabile, della retribuzione 
sono inferiori ai limiti di legge per l’anno 2007, che il centratto è a tempo 
determinato e che, a seguito del nuovo modello organizzativé.adottato dalla Sogin 
nel 2007, risultano assegnate all’amministratore delegato (e al direttore generale 
nuovè e più accentrate mansioni, rispetto alla gestione» precedente; e che la 
differenza evidenziata ai precedenti punti risulta riconducibile a tali considerazioni; 

e l'articolo 3, commi 44 e 47, della legge finanziaria 2008 prevede limiti al 
trattamento economico dei dirigenti di società non quotate a totale 0 prevalente 
partecipazione pubblica. 


Considerato che: 

e iricavi derivanti da cessioni e sopravvenienzé realizzati nell'esercizio 2007, per un 
ammontare pari a 5,8 milioni di euro, concorrono alla copertura dei costi della 
commessa nucleare, ai sensi del punto i «della deliberazione n. 290/06; 

e l'ammontare dei proventi finanziari \di competenza della commessa nucleare, 
ottenuti dalle disponibilità finanziarie riconducibili agli acconti nucleari è risultato 
pari a 7,1 milioni di euro, come calcolato da Sogin in coerenza con i criteri definiti 
dall’ Autorità; 

e con deliberazione n. 353/07, l’Autorità ha dato disposizioni alla Cassa di provvedere 
all'erogazione di 100 milioni di euro alla Sogin a valere sul Conto per il 
finanziamento delie attivitàvnucleari residue, di cui all’articolo 55 del Testo 
integrato, in relazione. alle esigenze finanziarie straordinarie connesse al 
riprocessamento all’estero del combustibile nucleare irraggiato; 

e con deliberazione n, ARG/elt 38/08, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa di 
provvedere all’erogazione di ulteriori 150 milioni di euro alla Sogin, a valere sul 
medesimo Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue. 


Considerato infine che: 

e il Ministre..dell’interno con l’ordinanza 30 aprile 2001 ha incaricato l’Enea di 
realizzate interventi urgenti per la messa in sicurezza del sito nucleare EUREX di 
Saluggia, ‘al fine di assicurare che i residui radioattivi ivi contenuti fossero 
adeguatamente protetti dal pericolo di essere dispersi nell'ambiente a causa di eventi 
alluvionali o allagamenti; 

e da medesima ordinanza prevede che i suddetti interventi urgenti per la messa in 
siturezza del sito nucleare EUREX fossero finanziati a valere sul fondo “oneri 
conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del 
ciclo del combustibile” fino ad massimo di 40 miliardi di lire (20,66 milioni di 
euro): 

e nel periodo di vigenza del consorzio SICN (liquidato a luglio 2003) VEnea ha 
presentato allo stesso consorzio rendiconti per complessivi 17 milioni di euro, 
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somma che è stata completamente rimborsata all’Enea attraverso il suddetto 
CONSOrzio; 

e nella nota Enea 28 novembre 2006, allegata alla nota 28 febbraio 2008 trasmessa da 
Sogin, è presentata la richiesta di rimborso, a valere sugli “oneri conseguenti allo 
smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo=del 
combustibile”, avanzata da Enea per le ultime spese sostenute dalla stessa per le 
opere di potenziamento della difesa idraulica di Saluggia dopo lo scioglimento del 
consorzio SICN, per un importo pari a 0,5 milioni di euro; 

e la nota Enea 28 novembre 2006 precisa altresì che, con il documento_allegato alla 
medesima, risultano rendicontate tutte le spese connesse con la realizzazione delle 
opere di potenziamento della difesa idraulica dell'impianto nucleare EUREX e che 
quindi con l’incasso della somma di cui al precedente alineavl’Enea sarà stata 
rimborsata di tutte le spese sostenute per tale realizzazione; 

e icosti complessivi per le opere di potenziamento della difesa idraulica di Saluggia, 
compreso l’importo di cui alla nota Enea del 28 novembre 2006, risultano inferiori 
al limite previsto dall’ordinanza 30 aprile 2001; 

e l’importo di cui alla nota Enea del 28 novembre 2006 nin è compreso nei consuntivi 
2007 presentati con la nota 28 febbraio 2008. 


Ritenuto necessario: 

e riconoscere a consuntivo i costi sostenuti da Sogin nell'esercizio 2007 per le attività 
della commessa nucleare, in misura pari a: 

a) 76,8 milioni di euro per le attività commisurate all’avanzamento; 

b) 101,4 milioni di euro per le attività non tommisurate all’avanzamento; 

c) le imposte imputabili alla commessa/ucleare come determinate a consuntivo da 
Sogin; 

e prevedere che i ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze e i proventi finanziari 
di competenza della commessa“nucleare realizzati nel 2007 concorrano alla 
copertura dei costi della commessa nucleare riconosciuti per il 2007; 

e approvare il rimborso dell@.ultime spese sostenute da Enea per le opere di 
potenziamento della difesa idraulica di Saluggia a valere sulle risorse previste per gli 
oneri nucleari; 

e prevedere, in coerenza cori il documento per la consultazione 20 dicembre 2007, che 
i costi dell’incentivo\all’esodo di competenza dell’anno 2007 debbano ritornare 
all’utente elettrico sotto forma di minor onere, in un periodo fissato dall’ Autorità; 

e prevedere pertanto di adottare, a partire dall’esercizio 2008 e nell’ambito dei nuovi 
criteri di efficienza economica che saranno definiti con successivo provvedimento, 
un meccanismo di rientro per gli importi relativi all’incentivo all’esodo di 
competenza del 2007; e che tale meccanismo sia a valere sulla base dei costi definita 
ai fini dell’applicazione dei criteri di efficienza economica di cui al documento per 
la consultazione 20 dicembre 2007 e aggiuntivo rispetto al fattore di riduzione 
annualev dei costi, di cui al punto 10.8 del medesimo documento per la 
consultazione; 

» prevedere che, ai fini dell’applicazione dei criteri di efficienza economica a partire 
dall’esercizio 2008, nella definizione della base dei costi non siano riconosciuti costi 
relativi al trattamento economico dei dirigenti della Sogin che eccedano 1 limiti di 


legge 
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DELIBERA 


I. di riconoscere a consuntivo per l’anno 2007 i costi sostenuti da Sogin per le%attività 
di smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse, di chiusura del-èiclo del 
combustibile e attività connesse e conseguenti in misura pari a 178,2 milibni di euro, 
al netto delle imposte; 

2. di riconoscere a consuntivo per l’anno 2007 gli oneri relativi alle imposte imputabili 
alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismessé, alla chiusura 
del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti; 

3. di approvare il rimborso delle ultime spese sostenute da/Enéa per le opere di 
potenziamento della difesa idraulica di Saluggia a valere suMerisorse previste per gli 
oneri nucleari, per un importo pari a 0,5 milioni di euro; 

4. diautorizzare l’utilizzo degli acconti nucleari a copertura dei costi di cui ai tre punti 
precedenti, al netto dei ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze realizzati 
nell’esercizio 2007 e dei proventi finanziari di. competenza della commessa 
nucleare, che ammontano nel complesso a 12,9 milioni di euro; 

5. di notificare il presente provvedimento a Soginh, con sede in via Torino 6, Roma, 
tramite fax e plico raccomandato con avviso di ricevimento; 

6. di comunicare il presente provvedimento al\ Ministro dell'Economia e delle Finanze 
e al Ministro dello Sviluppo Economicoyiai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, 
comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, ed alla Cassa conguaglio 
per il settore elettrico. Le determinazioni di cui al presente provvedimento 
divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa 
indicazione dei Ministri medesimi. 

7. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell'Autorità {www. autorita.energia.it). 


Milano, 9 maggio 2008 


Il presidente: ORTIS 
08A03728 
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DELIBERAZIONE 9 maggio 2008. 


Disposizioni in materia di applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela 
(corrispettivi PED), di obblighi di registrazione e di messa a disposizione dei dati di prelievo e conse- 
guente adeguamento di TIV e TILP - ARG/elt 56/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 9 maggio 2008 
Visti: 


la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio-del 26 giugno 2003; 

la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 

73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposiZioni comunitarie in materia di 

liberalizzazione dei mercati dell’energia; 

e il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità. per l'energia elettrica e il gas {di 
seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi\di vendita dell’energia elettrica di 
maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 
2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, 
come successivamente modificato e integrato (TIV); 

e il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione 
convenzionale per fasce orarie dei /profili di prelievo dell’energia elettrica 
corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling 
per fasce), approvato con delibetazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, 
come successivamente modificate è integrato (TILP),; 

e il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione, distribuzione-e Misura dell’energia elettrica — Periodo di regolazione 
2008-2011, approvato con deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 
(TIT); 

e la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: 

deliberazione n. 292/06); 
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e la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07 (di seguito; 
deliberazione n. 237/07); 

e ladeliberazione dell’ Autorità 22 novembre 2007, n. 289/07; 

e il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07,, recante 
“Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigentedéi rapporti 
tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato”; 

e il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n/24/07, recante 
“Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia 
eletirica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria”; 

e il documento per la consultazione 1 agosto 2007, atto nm. 33/07, recante “Gli 
orientamenti finali dell’ Autorità sulla determinazione convenzionale per fasce orarie 
dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienfixfinali non trattati su base 
oraria” (di seguito: documento per la consultazione 1 agosto 2007); 

e il documento per la consultazione 18 dicembre 2007, atto n. 55/07, recante 
“Servizio di maggior tutela: criteri per l’aggiornamento delle condizioni 
economiche di vendita dell’energia elettrica” “(di seguito: documento per la 
consultazione 18 dicembre 2007); 

e la comunicazione della società Enel S.p.a. del 26 marzo 2008, prot. Autorità del 28 
marzo 2008, n. 8811 (di seguito: comunicazione 26 marzo 2008); 

e larichiesta della Direzione Mercati del 17\aprile 2008, prot. 11240 a Federutility. 


Considerato che: 


» la completa apertura del mercato della vendita dell’energia elettrica a tutti i clienti 
finali aumenta l’esigenza che le condizioni economiche applicate ai clienti finali cui 
è erogato il servizio di maggior tutela riflettano in maniera più coerente possibile, 
anche dal punto di vista temporale, i costi di acquisto dell’energia elettrica e di 
dispacciamento sostenuti pérservire ciascun cliente finale; 

e l’entrata in vigore del THLP ha modificato, a partire dall’1 aprile 2008, la struttura 
dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica; e che, in particolare, il costo 
sostenuto dall’ Acquirente unico per i clienti finali in maggior tutela localizzati in 
aree nelle quali tutti (o quasi) i clienti finali sono serviti nel mercato libero dipende 
dalia distribuzione)tra le diverse fasce orarie di ciascun bimestre convenzionale dei 
consumi dei clienti finali serviti nella maggior tutela; 

e sulla base-dì, quanto sopra e come già evidenziato nel documento per la 
consultazione 18 dicembre 2007, le condizioni economiche applicate ai clienti finali 
dovrebbero — per essere allineate ai costi - riflettere la distribuzione dei consumi tra 
le diverse fasce orarie; in particolare, nei casi in cui il misuratore consenta di 
rilevare l’effettiva distribuzione dei consumi del cliente finale tra le diverse fasce 
orarie, i corrispettivi applicati dovrebbero essere differenziati per fasce orarie; nei 
casi in cui siano invece applicati corrispettivi monorari, tali corrispettivi dovrebbero 
riflettere la distribuzione media dei consumi di tutti i clienti cui tali corrispettivi si 
applicano; 
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» le associazioni rappresentative dei clienti finali hanno espresso la necessità che 
l'applicazione di corrispettivi PED differenziati per fasce orarie ai punti di prelievo 
trattati orari o per fasce ai sensi del TILP avvenga con gradualità, al fine di 
consentire ai medesimi clienti di acquisire informazioni e conoscenze sufficienti în 
merito a detta applicazione; 

e la possibilità peri clienti finali i cui misuratori consentano una rilevazione perasce 
orarie di optare per corrispettivi PED monorari o differenziati per fascia, aumenta 
l’esigenza di determinare i corrispettivi PED in modo da minimizzare lé»possibilità 
di arbitraggio dei clienti finali; in particolare, il profilo di consumo utilizzato nella 
definizione dei corrispettivi PED monorari, che deve riflettere la distribuzione dei 
consumi dei clienti cui tali corrispettivi sono applicati, dovrà tenere ‘conto del fatto 
che i clienti i cui punti di prelievo sono trattati orari o per fasce orarie ai sensi del 
TILP che optano per corrispettivi PED monorari sono normalmente caratterizzati da 
un consumo tendenzialmente più spostato verso le ore di punta rispetto a quello 
medio della tipologia; 

e con comunicazione 26 marzo 2008 la società Enel S.p.A. ha informato !° Autorità 
aver avviato con successo la sperimentazione della registrazione delle misure ai fini 
del dispacciamento di tutti i punti di prelievo connéssivin bassa tensione relativi a 
clienti finali serviti sul mercato libero con cadenza‘mensile, invece che bimestrale; e 
che tale periodicità consentirebbe di addivenire in prospettiva ad una cadenza 
mensile del load profiling per fasce, in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo 
prospettati dall’ Autorità nel documento per la tohsultazione 1 agosto 2007; 

» la cadenza mensile del ioad profiling per\fasce permetterebbe di trasmettere al 
cliente finale, oltre al segnale di prezzo(differenziato nelle diverse fasce orarie del 
giorno, anche un segnale di prezzo differenziato nei diversi mesi dell’anno, 
consentendo anche un’articolazione dei’ corrispettivi PED applicati ai clienti finali in 
maggior tutela differenziata per mesi o per raggruppamenti di mesi; 

e la definizione di corrispettivi PEDdifferenziati per mesi o per raggruppamenti di 
mesi dovrebbe altresì contemperare le esigenze di stabilità nel tempo dei medesimi 
corrispettivi, soprattutto contriferimento alle tipologie contrattuali, quale quella dei 
clienti domestici, per le qualita distorsione derivante dalla stabilità dei corrispettivi 
nel tempo, legata ad, una distribuzione effettiva dei consumi tra i diversi 
raggruppamenti di mesi<diversa da quella implicita adottata nei profili di consumo 
standard, sembra assumere valore economico contenuto, sia a causa dell’entità del 
consumo annuo di%tali clienti che della bassa varianza tra i clienti della tipologia 
della distribuzione déi consumi nei mesi dell’anno. 


Considerato inoltre che: 
e nella comunicazione 26 marzo 2008 la società Enel S.p.A. ha informato l’ Autorità 
di riteneré Sostenibile per i propri sistemi informativi l’estensione della registrazione 


mensile-delle misure anche ai punti di prelievo serviti in maggior tutela, pur 
sottolineando la necessità di un periodo di adeguamento relativamente ai clienti 
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finali domestici e ai clienti finali non domestici con potenza disponibile nen 
superiore a 15 kW; 

e sono pervenute, solo recentemente, all'Autorità segnalazioni da parte di alcuni 
esercenti la maggior tutela di criticità circa l'impatto dell’obbligo di registrazione 
delle misure di tutti i punti di prelievo serviti in maggior tutela al termine-dì ciascun 
bimestre convenzionale; 

e data Pattuale numerosità dei punti di prelievo serviti in maggior tutela e le 
caratteristiche tecnologiche dei sistemi informatici e di comunicazione di cui oggi 
dispongono le imprese distributrici, sussiste infatti !'impossibilità\da parte di queste 
ultime di mettere a disposizione all’esercente la maggiore tutela dati di misura per 
tutti i punti di prelievo nei giorni immediatamente successivialitermine del bimestre 
convenzionale; 

e data l'impossibilità di cui al punto precedente, gii esercénti la maggior tutela non 
sono in grado di emettere le corrispondenti fatture utilizzando i dati di consumo 
effettivi nei giorni immediatamente successivi )al termine del bimestre 
convenzionale e ciò comporta maggiori oneri finanziari per i medesimi esercenti; 

e aj sensi del TIIP, la registrazione delle misure\al termine di ciascun bimestre 
convenzionale di tutti i punti di prelievo/trattati per fasce è funzionale alla 
determinazione dell’energia elettrica prelevatàper i punti di prelievo non trattati 
orari, compresi quelli serviti nel mercato liberò; 

e la ridefinizione dell’obbligo di registrazione al termine di ciascun bimestre 
convenzionale, con riferimento ai punti dr prelievo dotati di misuratore elettronico e 
con potenza disponibile non superiorea 15 kW corrispondenti a clienti finali serviti 
in maggior tutela, ha un impatto, limitatamente alla determinazione dell’energia 
elettrica prelevata dei punti di prelievo trattati monorari serviti nel mercato libero; 

* ai fini della determinazione convenzionale dell’energia prelevata stabilita dal TILP, 
dati 1 requisiti minimi obbligatori dei misuratori elettronici stabiliti con la 
deliberazione n. 292/06, / V impresa distributrice deve effettuare la raccolta della 
misura registrata entro Ja sUccessiva registrazione. 


Ritenuto che sia: 


e necessario stabilire che l’applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fasce 
orarie avvenga con riferimento a tutti i punti di prelievo trattati orari o trattati per 
fascia ai sensidel TILP; 

e opportunosprevedere che l’applicazione dei corrispettivi PED sia differenziata per 
ciascun.mese con riferimento ai punti di prelievo relativi a clienti finali, diversi dai 
clienti-dòmestici, connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore ai 
15 kW mentre sia differenziata per raggruppamenti di mesi per tutti gli altri punti di 
prelievo serviti in maggior tutela; e che tali raggruppamenti di mesi siano definiti in 
mòdo da riunire mesi sufficientemente omogenei in termini di valore atteso 
dell’energia elettrica all'ingrosso; 

* necessario che, al fine di fornire informazioni al cliente finale, l’applicazione dei 
corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e per mese o raggruppamenti di mesi 
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avvenga una volta decorso un periodo nel quale il cliente finale abbia evidenza dei 
consumi differenziati per ciascuna fascia oraria nelle proprie fatture; 

* opportuno prevedere un periodo transitorio, anche in ragione della necessità di 
adeguamento dei sistemi di fatturazione degli esercenti la maggior tutela, nel quale i 
corrispettivi differenziati per fasce orarie siano applicati ai soli clienti che©fiè 
abbiano fatto richiesta, come già predisposto dalla normativa vigente; e che tale 
periodo transitorio sia differenziato a seconda della tipologia contrattuale e della 
potenza disponibile del punto di prelievo; 

e necessario aggiornare il profilo di consumo standard utilizzato nella definizione dei 
corrispettivi PED monorari, anche tenendo conto degli effetti connessi alla presenza 
e alla durata del periodo transitorio di cui al precedente alinea; 

e opportuno definire le tempistiche che l’esercente la maggior tutela sia tenuto a 
rispettare nel caso di richiesta di applicazione di corrispettivi differenziati per fascia 
oraria da parte del cliente finale; nonché le tempistiche ched*impresa distributrice 
deve rispettare nel caso di richieste di riprogrammazione delmisuratore; 

* opportuno prevedere che la registrazione delle misure di..tutti i punti di prelievo 
dotati di misuratore elettronico avvenga con cadénza mensile, mantenendo 
transitoriamente la registrazione delle misure con cadenza bimestrale con esclusivo 
riferimento ai punti di prelievo con misuratore, elettronico con potenza non 
superiore ai 15 kW corrispondenti a clienti serviti in maggior tutela, anche in 
considerazione delle modalità di determinazione’ dell’energia elettrica prelevata 
dall’ Acquirente unico ai sensi del TILP e della numerosità dei punti di prelievo con 
potenza disponibile superiore a 15 kW nonchè, al fine di minimizzare la disparità di 
trattamento tra mercato libero e maggiore tutela; 

e opportuno modificare transitoriamente lé tempistiche per la registrazione delle 
misure per i punti di prelievo con misuratore elettronico con potenza non superiore 
ai 15 kW corrispondenti a clienti finaliyserviti in maggior tutela, prevedendo che tale 
registrazione possa avvenire nel corso di ciascun bimestre e non necessariamente al 
termine di ciascun bimestre convenzionale, al fine di minimizzare gli oneri 
finanziari, contenendo l’impatto, sulla determinazione per fasce sull’energia elettrica 
prelevata dai punti di prelievo-ron trattati orari; 

e necessario modificare il TIDP al fine di adeguare le modalità di determinazione 
delle partite fisiche di conguaglio e di attribuzione dell’energia elettrica prelevata 
per il bimestre convenzionale dicembre-gennaio alla disponibilità dei dati di 
prelievo mensili nonché al fine di definire modalità di determinazione dell’energia 
elettrica prelevatasnel mese per i punti di prelievo trattati per fasce di cui non si 
dispone delle misure registrate al termine del bimestre convenzionale; 

e opportuno maedificare, con successivo provvedimento, il TILP al fine di addivenire 
a partire dall 1 gennaio 2009 ad una cadenza mensile del load profiling per fasce; 

e opportuno. definire le tempistiche di messa a disposizione del dato di misura agli 
esercenti là maggior tutela ed ai venditori del mercato libero, in modo coerente con i 
nuovi-obblighi di registrazione previsti dal presente provvedimento 
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DELIBERA 
I. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV: 


a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni: 
e “corrispettivi PED non monorari sono i corrispettivi PEDdifferenziati 
per fasce orarie e/o per mese o per raggruppamenti di mesi;” 
e “raggruppamenti di mesi sono i periodi definitixpella tabella $ 
comprendenti i mesi di cui alla medesima tabella appartenenti ad uno 
stesso anno solare”; 


b) all'articolo 1, comma 1, le definizioni di “parametro PDpi (prezzo 
dispacciamento biorario)” e di “parametro PDy (prezzo dispacciamento per 
fascia)” sono sostituite dalle seguenti definizioni: 


e “parametro PDy * (prezzo dispacciamento biorario e per 
raggruppamenti di mesi) è la stima\della media annuale per ciascun 
raggruppamento di mesi e per ciastuna fascia oraria Fl e F23 della 
componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la 
maggior tutela a copertura dei testi di dispacciamento di cui al Titolo 4 
della deliberazione n. 111/06 espresso in centesimi di euro/kKWh; 

e parametro PD" {prezzo \dispacciamento per fascia e mensile) è la 
stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del 
prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a 
copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della 
deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh; 

e parametro PDy" (prezzo dispacciamento per fascia e per 
raggruppamenti\di mesi) è la stima della media trimestrale per ciascun 
raggruppamentovdi mesi e per ciascuna fascia oraria della componente 
del prezzo<di ‘cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior 
tutela a Copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della 
deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di curo/kWh”; 


c) all'articolo comma 1, le definizioni di “parametro PEbi (prezzo energia 
biorario)?re di “parametro PEy (prezzo energia per fascia)” sono sostituite 
dalle ségùenti definizioni: 


e “parametro PEy;,' °° (prezzo energia biorario e per raggruppamenti 
di mesi) è la stima della media annuale per ciascun raggruppamento di 
mesi e per ciascuna fascia oraria Fl e F23 della componente del prezzo 
di cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a 
copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell’ Acquirente unico, 
espresso in centesimi di euro/kWh; 
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mens 


e parametro PEr""° (prezzo energia per fascia e mensile) è la stima per 
ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di 
cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura 
del costi di acquisto e funzionamento dell’ Acquirente unico, espresso inì 
centesimi di euro/kWh; 

e parametro PEx'5 (prezzo energia per fascia e per raggruppamenti 
di mesi) è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento 
di mesi e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di 
cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela©a. copertura 
dei costi di acquisto e funzionamento dell’ Acquirente unico/èspresso in 
centesimi di euro/kWh”; 


d) dopo il comma 4.3ter è inserito il seguente comma: 


“4.3quater Con riferimento ai punti di prelievo attivati mel mese di dicembre 
dell’anno di effettuazione delle procedure ‘concorsuali ciascuna 
impresa distributrice effettua la comunicazione di cui al comma 4.3 
all’esercente la salvaguardia uscente ‘e, al nuovo esercente la 
salvaguardia.”; 


e) il comma 4ter.4 è soppresso; 
LR) il comma 7.3 è sostituito dal seguente: 
“73 L'elemento PE di cui al comma 7.2, Tettera a), è pari a: 
a) il prodotto tra il parametro/4 ed il parametro PEP"°". per i punti di 


prelievo delle tipologie«contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), 
con potenza disponibile-superiore a 15 kW, nel caso in cuì detti punti di 
prelievo siano trattati.oràri o per fasce ai sensi del TILP; 


b) il prodotto tra il\pàrametro Aed il parametro PE, per i punti di 
prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), 
con potenza disponibile non superiore a 15 kW, nel caso in cui detti 
punti di prelievo siano trattati per fasce ai sehsi del TILP; 


c) il prodottotra il parametro 4 ed il parametro PEx;°, per i punti di 
prelieve della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), nel 
caso_in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del 
TIEP; 


d) Al prodotto tra il parametro 4 ed il parametro PEy; per tutti gli altri punti 


di prelievo.”; 


2) ilteomma 7.4 è sostituito dal seguente: 


— N1n_- 
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“7.4 L’elemento PD di cui al comma 7.2, lettera b), è pari a: 


Mens 


a) il prodotto tra il parametro 4 ed il parametro PD." per i puntibdi 
prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere/b) e c), 
con potenza disponibile superiore a 15 kW, nel caso in cui detti punti di 
prelievo siano trattati orari 0 per fasce ai sensi del TILP; 


b) il prodotto tra il parametro 4ed il parametro PD, peri punti di 
prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3Mettere b) e c), 
con potenza disponibile non superiore a 15 kW, nel%caso in cui detti 
punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi dei TILP; 


c) il prodotto tra il parametro Aed il parametro PDy;, per i punti di 
prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2,3, lettera a), nel 
caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del 
TILP; 


d) il prodotto tra il parametro 4 ed il parametro PDy per tutti gli altri punti 
di prelievo.”; 


h) dopo il comma 7.4 sono aggiunti i seguenti commi: 


“7.4bis Salvo quanto previsto al comma 7iAquater, per 1 punti di prelievo della 
tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l’esercente la maggior 
tutela applica gli elementi PEy di cui al comma 7.3, lettera d) e PDydi cui al 
comma 7.4, lettera d) per i primi sei mesi successivi al mese in cui i relativi 
misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7. 


7 Ater Salvo quanto previsto al’ comma 7.Aquater, per i punti di prelievo della 
tipologia contrattuale*di cui al comma 2.3, lettera c), l’esercente la maggior 
tutela applica gli elémenhti PEy di cui al comma 7.3, lettera d) e PDydi cui al 
comma 7 4, letterad) per: 


a) i primi tre@Mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici 
sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7, se tali punti di prelievo 
hanno,patenza disponibile superiore a 15 kW; 


b) i primi sei mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici 
sono$stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7, se tali punti di prelievo 
hanno potenza disponibile non superiore a 15 kW. 


7.Aquater Il eliente finale può richiedere all’esercente la maggior tutela l'applicazione 
di corrispettivi PED non monorari. Entro 5 giorni lavorativi dalla 
presentazione della richiesta, l’esercente la maggior tutela è tenuto a 
presentare domanda di attivazione, con riferimento ai punti di prelievo 
oggetto della medesima richiesta, del trattamento per fasce ai sensi del TILP 
a ciascuna impresa distributrice interessata.”; 
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i) dopo il comma 8.1 è inserito il seguente comma: 


“8.lbis A partire dalla disponibilità all’esercente la maggior tutela di dati di misura 
differenziati per fascia oraria, il medesimo esercente è tenuto a riportare 
nella fattura la distribuzione dei consumi del cliente per fasce e per mese 
per raggruppamenti di mesi, anche nel caso in cui il prezzo applicatowon 
risulti differenziato per fascia oraria e per mese o per rageruppameniti di 


mesi.”; 
) al comma 16.2, lettera a), le parole “comma 2.3” sono sostituite \dalle parole 
“comma 2.2 del TIT”; 
k)} il comma 18.1] è sostituito dal seguente comma: 
‘18.1 L’impresa distributrice è tenuta ad effettuare la. raccolta delle misure 


registrate dai misuratori elettronici ai sensi del comma 19.7 fatto salvo 
quanto disposto al comma 18.1 bis.”; 


1) dopo il comma 18.1 è inserito il seguente comma; 


“18.1 bis L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare un tentativo di rilevazione dei 
dati di misura di energia elettrica, neiVcasi in cui i punti siano trattati 
monorari ai sensi del TILP: 


a) almeno una volta all’anno, petri punti con potenza disponibile non 
superiore a 15 kW; 


b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 
15 KW; 


m) il comma 18.3 è sostituito dal seguente comma: 


“18.3 L'impresa distributrice mette a disposizione, tramite mezzi informatici che 
consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, a ciascun utente 
del trasporto, entrò 20 giorni dalla registrazione di cui al comma 19.7 o dal 
tentativo di rilevazione di cui al comma i8.1bis, i dati di cui alla Tabella 2, 
per ogni punto di prelievo non trattato orario inclusi nel relativo contratto 
identificato tramite il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il 
territorio ‘nazionale (POD) di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 
111/06." 


n) Il comma 19.5 è sostituito dal seguente comma: 


“19.5 Ove compatibile con le caratteristiche del misuratore, l'impresa distributrice 
è tenuta ad attivare il trattamento per fasce ai sensi del TILP per i punti di 


> ge 
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0) 


prelievo per i quali l’esercente la maggior tutela presenti la richiesta ai sensi 
del comma 7.4quater o il venditore del mercato libero presenti richiestardì 
attivazione del medesimo trattamento per fasce: 


a) a partire dal bimestre convenzionale immediatamente successivo’ alla 
data di ricevimento della richiesta, qualora la medesima rithiesta sia 
stata presentata all’impresa distributrice entro il 10 del mese precedente 
il suddetto bimestre convenzionale; 


b) a partire dal secondo bimestre convenzionale Aimmediatamente 
successivo alla data di ricevimento della richiesta, negli»altri casi”; 


il comma 19.7 è sostituito dal seguente comma: 


“ 19.7 Per ciascun punto di prelievo, ai fini del trattamento per fasce ai sensi del 


p) 


q) 


27.1 


comma 5.2 del TILP, le imprese distributrici sono tenute a programmarne il 
misuratore elettronico in servizio reso disponibile“alle funzioni di telegestione 
e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del 
dispacciamento, i dati rilevanti di cui allantabella 2 relativi alle ore 24:00 
dell’ultimo giorno di ciascun mese.”; 


i commi da 25.3 a 253.6 sono soppressi; 
dopo l’articolo 26 è aggiunto Il seguente articolo: 


“Articolo 27 
Disposizioni transitorie in'ordine al servizio di maggior tutela 


Sino al 31 dicembre 2008, ai punti di prelievo delle tipologie contrattuali di 
cui al comma 2.3, letterè b) e c) con potenza disponibile superiore a 15 kW, si 
applicano: 


a) i corrispettivè PED per fascia, definiti come somma degli elementi di cui 
al comma 2722, per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto 
l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 
settembre-2007; 

b) i corfispettivi PED biorari, definiti come somma degli elementi di cui al 
camma 27.3, per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto 
l’applicazione di corrispettivi PED non monorari ai sensi del comma 
7.Aquater; 

€)\i corrispettivi PED monorari, determinati dalla somma degli elementi di 
cui al comma 7.3, lettera d) e di cui al comma 7.4, lettera d), per tutti gli 
altri punti di prelievo. 

L'applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera b) decorre a partire 

dall’attivazione del trattamento per fasce ai sensi del TILP di cui al comma 

193; 


74 — 
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27.2 Gli elementi dei corrispettivi PED per fascia di cui al comma 27.1, lettera a) 
sono pari a: 


a) il prodotto tra il parametro 4 e il parametro PE; calcolato, per ciascuna 
fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di 
cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertùra 
dei costi di acquisto e di funzionamento dell’ Acquirente unico, espresso 
in centesimi di euro/kWh; 


b) il prodotto tra il parametro À e il parametro PDr calcolato, pér.ciascuna 
fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di 
cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutelàva copertura 
dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 deliaxdeliberazione n. 
111/06, espresso in centesimi di euro/kWh; 


27.3 Gli elementi dei corrispettivi PED biorari di cui al comma 27.1, lettera b) 
sono pari a: 


a) il prodotto tra il parametro 4 e il parametro PEz;g calcolato, per ciascuna 
fascia oraria FI e F23, come media trimestrale della componente del 
prezzo di cessione dell’energia eleitrica aglivesercenti la maggior tutela a 
copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell’ Acquirente unico, 
espresso in centesimi di euro/kWh; 


b) il prodotto tra il parametro 4 e il parametro PDy; calcolato, per ciascuna 
fascia oraria FI e F23, come media trimestrale della componente del 
prezzo di cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a 
copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione 
n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh. 


27.4. Peri punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere 
b) e c), con potenza disponibile non superiore a 15 kW, si applica quanto 
previsto al comma 27.1 finòal 31 marzo 2009. 


27.5. Sino al 31 dicembre 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di 
cui al comma 2.3, lettera a), si applicano: 


a) i corrispettivi PED biorari, definiti come somma degli elementi di cui al 
comma 27.6, per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto 
l’applicazione di corrispettivi PED non monorari ai sensi del comma 
7.4quater; 

b) i corrispettivi PED monorari, determinati dalla somma degli elementi di 
cui Al comma 7.3, lettera d} e di cui al comma 7.4, lettera d), per tutti gli 
altri punti di prelievo. 

L'applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera a) decorre a partire 

dall’attivazione del trattamento per fasce ai sensi del TILP di cui al comma 

198. 


27-6-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 149 


r) 


27.6 


20 


Gli elementi dei corrispettivi PED biorari di cui al comma 27.5, letteraXa) 
sono pari a: 


a) il prodotto tra il parametro A e il parametro PEz;, calcolato, per$ciascuna 
fascia oraria Fl e F23, come media annuale della componente*dél prezzo 
di cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a 
copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell’ Acquirente unico, 
espresso in centesimi di euro/kWh; 


b) il prodotto tra il parametro 4 € il parametro PD; caltelato, per ciascuna 
fascia oraria Fl e F23, come media annuale della componente del prezzo 
di cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a 
copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolé 4 della deliberazione 
n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh. 


Fino al 31 dicembre 2010, in luogo di quanto-disposto dal comma 19.7, per 
ciascun punto di prelievo, ai fini del trattamento /per fasce ai sensi del comma 
5.2 del TILP, le imprese distributrici sono tenute a programmarne il 
misuratore elettronico in servizio reso disponibile alle funzioni di telegestione 
e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del 
dispacciamento, i dati rilevanti di cui'alla tabella 2 relativi alle ore 24:00: 


a) dell’ultimo giorno di ciascun‘ mese per tutti i punti di prelievo serviti nel 
mercato libero; 

b) dell’ultimo giorno di ciaston mese per i punti di prelievo delle tipologie 
contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile 
superiore a 15 kW e serviti nel servizio di maggior tutela; 

c) di un qualsiasi giorno del mese, purchè non intercorrano più di 
sessantadue giorni ‘tra due consecutive registrazioni, per i punti di 
prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettera a), e di 
cui al comma 23, lettere b) e c), con potenza disponibile non superiore a 
15 kW e serviti nel servizio di maggior tutela. ” 


dopo la Tabella-è inserita la seguente Tabella 8: 


Tabella 8: Raggruppamenti di mesi 


Rl: mesi di punta (alta,stagione) Gennaio, Febbraio, Giugno, Luglio, Novembre, Dicembre 


R2: mesi fuori punta (bassa stagione) Marzo, Aprile, Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre 


2. di approvare le seguenti modifiche al TILP: 


a) 


l’articolo 10 è sostituito dal seguente articolo: 


_ 76 — 
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“Articolo 10 
Determinazione per fasce dell’energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari ai 
finì della determinazione dei CRPP 
10.1 Ai fini della determinazione dei CRPP, in ciascuna area di riferimento) 


l'energia EP prelevata, in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna 

fascia oraria Fi, da ciascun punto di prelievo trattato monorario nel medesimo 

bimestre convenzionale è determinata dall’impresa distributrice competente 

per ambito territoriale come sommatoria dell'energia EP” prelevate dal 
* Mese 


medesimo punto di prelievo nella medesima fascia oraria in ciascumo dei mesi 
che compongono il bimestre convenzionale. 


10.2 In ciascuna area di riferimento l'energia EPE cs prelevata\in ciascun mese e 


in ciascuna fascia oraria F,, da ciascun punto di preliévo‘trattato monorario 
nel medesimo mese è determinata dall’impresa distributrice competente per 
ambito territoriale come: 


Epr = ima ppm 
i mese > E” u 
Fi mese 
i mese 
dove: 


i) EP” è l’energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nell’anno solare 


cui il mese appartiene, determinata con riferimento all’utente dei 
dispacciamento nella cui competenza si trovava il predetto punto di 
prelievo nel mese considerato; 


ii) EÈ è l’energia di cui al comma 10.3, complessivamente prelevata 
mese 


nella medesima area, nél medesimo mese e nella medesima fascia dai 
punti di prelievo trattatinmonorari; 
iii) la sommatoria VA noe © ES0CSA a tutti i mesi e a tutte fe fasce orarie 


5 
i, mese 


dell’anno convetizionale nei quali il punto di prelievo è stato di 
competenza delkutente del dispacciamento di cui al punto 1) e nei quali è 
stato trattato Mohorario. 

10.3. In ciascuna area di riferimento l’energia Ex complessivamente prelevata, 


in ciascun@mèse e in ciascuna fascia oraria Fi, dai punti di prelievo trattati 
monorari è determinata come: 


Lie. E 
mere ! rest 1 RICAE 
dove: 
i) Ej*" — è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese 


mese 
nella fascia oraria Fi da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, 
determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese 
considerato in ciascuna ora della fascia oraria Fi; 


MR: PEA 
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ii) E è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese 


+ mese 


nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce.” 


b) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente articolo: 


“Articolo 10bis 
Modalità di determinazione dell'energia prelevata nel mese per punti di prelievo trattati 
per fasce 


10bis.1 Qualora non disponibile attraverso i dati di misura registrati ai’sensi del TiV, 
comma 27.7, lettera c), l’energia EP{ prelevata in ciascun mese e in ciascuna 
1 RIESE 


fascia oraria F; da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata come: 


EP{__= WE 
h 


dove: 


i) dI è l'energia prelevata nell’ora # dalmedesimo punto di prelievo, determinata 

ai sensi del comma 10bis.2; 

ii) la sommatoria SERI è estesa a_tutte le ore appartenenti al medesimo mese e 
hi 


alla medesima fascia. 
10bis.2L’energia EP) prelevata in ciascuna ora h da ciascun punto di prelievo trattato per 
fasce è determinata come: 


EPpLS Fr EPÎ 
D PRA, e 


h 


dove: 
i) PRA, è il prelievo residuo di area relativo alla medesima ora 4; 


i) EP/ ner È l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo 


nella fascia Fi cui appartiene l’ora considerata, determinata con riferimento al 
periodo per’per il quale sono registrati | dati di misura ai sensi del comma 27.7, 
lettera.c)del TIV; 


111) la sommatoria ba PRA, è estesa a tutte le ore appartenenti alla fascia 
tr] 
Fi cui appartiene l’ora / considerata, incluse nel periodo per di cui al punto 


sex 31, 
11).”; 


©) al comma 11.3 le parole “9.3” sono sostituite dalle parole * 8.3”; 
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d) al comma 11.6 le parole “entro 11 maggio” sono sostituite dalle parole * entro 
il 10 maggio”; 
e) © l'articolo 13 è sostituito dal seguente articolo: 


“Articolo 13 
Partite fisiche di conguaglio 
13.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre convenzionale ed in 
ciascuna fascia oraria Fi, la partita fisica di conguaglio di ciascun utente del 
dispacciamento diverso dall’ Acquirente Unico è pari alla differenza-fra: 


i) l’energia £, di cui al comma 13.2, prelevata, nel medesimo bimestre 


convenzionale e nella fascia oraria Fi, dal medesimo utente del 
dispacciamento; 


ii) l’energia attribuita nel medesimo bimestre e nella ‘medesima fascia, al 
medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell’Articolo 7. 


13.2. In ciascuna area di riferimento, l’energia E, prelevata in ciascun bimestre 
iu 


convenzionale e in ciascuna fascia oraria ‘Fi, da ciascun utente del 
dispacciamento diverso dall’ Acquirente Unito(&calcolata come: 


È ù n ) 
Ep, FA Y (ei Hmese na E; U mese 


mese 


dove: 
i) E/ è l’energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella 
sumese 
fascia oraria Fi, dai punti di pfelievo trattati per fasce che sono stati nella 
competenza del medesimo ‘utente del dispacciamento nel medesimo mese; 


ii) Ef è l'energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria Fi, dai 
$U MESE 


punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del 
medesimo utente del-dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai 
sensi del comma] 35; 

iii) la sommatoria, è estesa ai mesi del bimestre convenzionale. 


13.3. In ciascuna area di riferimento, le partite fisiche di conguaglio attribuite a 
ciascun uterite del dispacciamento diverso dall’ Acquirente Unico relative a 
ciascuna fascia oraria Fi dei mesi di dicembre e gennaio sono pari alla 
differenza fra: 

a) l'energia È, di cui al comma 13.4, prelevata, nel medesimo mese 


Sdi mese 


nella\fascia oraria Fi, dal medesimo utente del dispacciamenio; 


27-6-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 149 


b) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, Al 
medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell’Articolo 7. 


13.4 In ciascuna arca di riferimento, l’energia £,. ì prelevata in ciascun mese e 
Li mese 


in ciascuna fascia oraria Fi, da ciascun utente del dispacciamentò- diverso 
dall’ Acquirente Unico è determinata come: 
£ m 
E Ex. mese È EF 


iu mese + U mese *u nese 


dove: 


i) E; cu È l'energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella fascia 
li mese 


oraria Fi, dai punti di prelievo trattati per fasce. che sono stati nella 
competenza del medesimo utente del dispacciamento(nel’medesimo mese; 


d 


ii) E... È l'energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria Fi, dai 
mese 


punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del 
medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi 
del comma 13.5. 


13.5. In ciascuna area di riferimento l’energià)Ef prelevata in ciascun mese e 
ie mese 
in ciascuna fascia oraria Fi dai punti dî prelievo trattati monorari che sono 
stati nella competenza di ciascun utentè del dispacciamento è calcolata come 


Mm 


m Fi mese m 


Fu mese E m U mese 
> ; pine 
mese 


: 
dove: 


i) Eros © l'energia di cui al comma 13.6 prelevata nel medesimo mese dai 
medesimi punti di prelievo trattati monorari; 


li) EF sce È l’eqetgia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella 
se 
fascia oraria» F}y dai punti di prelievo trattati monorari, calcolata come 
differenza fra: 
a) L'energia E;°" _— complessivamente prelevata nel medesimo mese 
È me; 


nella fascia oraria F; da tutti i punti di prelievo non trattati su base 
oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi 
nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F, 


b) l'energia E7 complessivamente prelevata nel medesimo mese 
i Mese 
nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce; 
iii) la sommatoria Y E — è estesaa tutte le fasce orarie comprese nel mese 
ULTI ALA 


284 


considerato. 
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nr 


13.6 In ciascuna area di riferimento, i’energia £ prelevata in ciascun mese 


o mese 
convenzionale dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella 
competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinata dall’impresa 
distributrice di riferimento in modo tale che: 


a) l’energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorarin sia 
ripartita nei soli mesi nei quali il medesimo punto di prelievo sia*stato 
trattato monorario; 


b) l’energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monòrario sia 
ripartita nei mesi sulla base dei dati di misura effettivamente disponibili 
per tale punto, eventualmente riportati all’anno solare o\al mese nel caso 
di variazione dell’utente del dispacciamento o diNattivazione del 
trattamento per fasce, tramite l’applicazione di un criterio di stima; 


c) l'energia complessivamente attribuita in ciascunasfascia oraria di ciascun 
mese con riferimento a ciascun utente del. dispacciamento diverso 
dall’ Acquirente unico nella cui competenzacsi trovano punti di prelievo 
trattati monorari sia proporzionale alla somma delle energie E7 di 


i mese 
cui al comma 10.3, complessivamenté prelevate dai punti di prelievo 
trattati monorari in ciascuna fascia oraria Fi nel medesimo mese, 


13.7. Qualora non disponibile attraverso i-dati di misura registrati ai sensi del TIV, 
comma 27.7, lettera c), l'energia EP/ — prelevata in ciascun mese e in 


ciascuna fascia oraria F; da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è 
determinata ai sensi dell’articolo 10 bis.”; 


Î) all'articolo 15, comma 15,2Ne parole “bimestre convenzionale” sono sostituite 


dalle parole “mese” e la parola “15” è sostituita dalla parola “25°; 


2) all'articolo 16, il comma/16.2 è sostituito dal seguente: 


“16,2 Ai fini della.deéterminazione dei CRPP dei punti di prelievo dell’impresa 
distributrice sottesa, le imprese distributrici di riferimento entro il $ maggio di 
ciascun anno,rendono disponibili alle imprese distributrici ad esse sottese: 

a) L'energia E/*” complessivamente prelevata in ciascun mese e in 
Ù ULI 
ciascuna fascia oraria F, dell’anno convenzionale da tutti | punti di 
prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di 
riferimento, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi 
nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F,. 


__ 8g] 
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. . mn . DI CLIL . . 4 
b) energia £ x di cui al comma iii), prelevata in ciascuna area\di 


RITA Td 
riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria 5; dell’anno 
convenzionale precedente, dai punti di prelievo trattati monorari”; 


h) all’articolo 19, comma 19.1, lettera a) la parola “£7” è sostituita dalla parola 
i ca ”, le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite, dalla parola 
“mese” e le parole “anno convenzionale” sono sostituite dalle) parole “anno 
solare”; 

i) all’articolo 21, comma 21.2, punto ii), all’articolo 23, comma 23.1, lettera a) 


punto ii) e lettera b) punto ii), le parole “punti di prelievo.non domestici” sono 
sostituite dalle parole “punti di prelievo domestici”; 


j all’articolo 21, il comma 21.3 è sostituito dal seguente: 


“21.3. Ai fini della determinazione dell’energia E° di'cui al comma 21.2, punto i), 
hd 


U ‘mese 


in ciascuna area di riferimento, l’energia FE prelevata in ciascun mese da 


ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non 
domestici trattati monorari è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 
13,6”; 


k) all’articolo 21, il comma 21.4 è sostituito dal seguente: 


“21.4 Ai fini della determinazione dell’energia £% di cui al comma 21.2, punto ii), 


in ciascuna area di riferiménto, l'energia £% ,,, prelevata in ciascun mese da 


ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo 
domestici trattati monorari è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 
13.6”; 


1) all’articolo 21,/commi 21.5 e 21.6 sono soppressi; 


m) all’articolo 234 comma 23.3, le parole “30 giugno” sono sostituite dalle parole 
“31 maggio”; 


n) all’articolo 23, comma 23.4, le parole “15 luglio” sono sostituite dalle parole 
“15 giugno”; 


(e) 


a partire, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il punto 3 della 
deliberazione n. 237/07 è abrogato; 

4. difadeguare, con successivo provvedimento, le disposizioni del TILP al fine di 
addivenire a partire dall’! gennaio 2009 ad una cadenza mensile del load profiling per 
fasce; 
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5. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda alla raccolta 
degli elementi necessari ai fini dell’aggiornamento del profilo di consumo standard 
utilizzato per la definizione dei corrispettivi PED non differenziati per fasce orarie; 

6. di dare mandato al direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, con Ja 
collaborazione della Direzione Mercati, per la definizione di iniziativeper 
l'informazione al cliente finale e alle relative associazioni rappresentative; 

7. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra“in vigore 
dalla data della sua prima pubblicazione; 

8. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it} il testo del TIV e 
del TILP, come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente 
provvedimento. 


Milano, 9 maggio 2008 


Il presidente: ORTIS 
08A03729 
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DELIBERAZIONE 29 aprile 2008. 


Integrazioni e modifiche della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 settem- 
bre 2004, n. 168/04 in tema di verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale - 
ARG/gas 51/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 aprile 2008 


Visti: 
* la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003; 
» lalegge 14 novembre 1995, n. 481 {di seguito: legge n.481/95); 
e ildecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
+ ildecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
* la deliberazione dell’Autorità per l’energia eletttica e il gas (di seguito: 
l’ Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97; 
* la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre, 1999, n. 200/99 (di seguito: 

deliberazione n. 200/99); 

ia deliberazione dell’ Autorità 28 dicembfe/2000, n. 237/00; 

la deliberazione dell’ Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01]; 

la deliberazione dell’ Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03; 

la deliberazione dell’ Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente 

modificata e integrata e, in particolare, l’ Allegato A; 

e la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04. come 
successivamente modificata e integrata e, in particolare, 1’ Allegato A (di seguito: 
Testo integrato della qualità dei servizi gas); 

e ladeliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05; 

* la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: 
deliberazione n. 108/06); 

e la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n, 292/06; 

e la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06 (di seguito: 

deliberazione n° 294/06); 

ia deliberazione-dell’ Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07; 

la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 19 giugno 2007, n. 139/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07 come successivamente 

modificata e integrata; 

* la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07 (di seguito: deliberazione 
n‘Î69/07): 

+ l&(deliberazione dell’ Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07; 
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* la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2007, n. 234/07 (di seguito: 
deliberazione n. 234/07); 

e la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: 
deliberazione n. 333/07); 

e la deliberazione dell’ Autorità 8 gennaio 2008, GOP 1/08; 

e la segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo in tema di misufa del 
gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti finali del 16 marzo 2008, 
PAS 1/08; 

» il documento per la consultazione 9 luglio 2007, atto n. 27/07/intitolato 
“Telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del 
gas naturale” (di seguito: documento per la consultazione sulla télemisura del 
gas); 

* il documento per la consultazione 15 febbraio 2008, DCO 1/08, intitolato 
“Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del 
gas nel III periodo di regolazione (2009-2012)” (di seguito: primo documento 
per la consultazione sulla regolazione della qualità-dei servizi gas nel terzo 
periodo regolatorio); 

e il documento per la consultazione 27 febbraié 2008, DCO 4/08, intitolato 
“Tariffe per l'attività di distribuzione e misuta del gas naturale per il terzo 
periodo di regolazione” (di seguito: primo dotuirento per la consultazione sulla 
regolazione delle tariffe di distribuzione è misura del gas nel terzo periodo 
regolatorio); 

e il documento per la consultazione 44 \aprile 2008, DCO 9/08, intitolato 
“Standard nazionale di comunicazione/ra gli operatori del settore del gas 
naturale - Terza Consultazione” Adi seguito: terzo documento per la 
consultazione sullo standard di comwnicazione tra gli operatori del gas); 

* le osservazioni inviate dai soggetti interessati al primo documento per la 
consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo 
regolatorio. 


Considerato che: 

* con la deliberazione n. 200/99 l'Autorità ha definito la disciplina per la 
ricostruzione dei consumi di energia elettrica in tutti i casi in cui il gruppo di 
misura installato..presso il cliente finale, a seguito di verifica effettuata 
dall’esercente sinsichiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli 
effettuati dall’esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella 
registrazionevdei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica 
vigente eche tale disciplina può essere applicata, con i dovuti adattamenti, al 
settore del gas; 

e tra i Costi di distribuzione del gas riconosciuti rientrano quelli relativi 
all’approvvigionamento, ai lavori sul misuratore, alla sua manutenzione e 
vetifica del corretto funzionamento, mentre i costi connessi alle attività di natura 
immateriale e commerciale, quali le attività di lettura dei misuratori e di gestione 
dei dati, sono attualmente inclusi nell’attività di vendita, ma, in prospettiva 
potrebbero rientrare tra le attività in capo al servizio di distribuzione come 
ipotizzato dal primo documento per la consultazione sulla regolazione delle 
tariffe di distribuzione e misura del gas nel terzo periodo regolatorio; 
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e il primo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe «di 
distribuzione e misura del gas nel terzo periodo regolatorio riporta anche-la 
previsione di meccanismi che favoriscano la sostituzione delle apparecchiature 
di misura, in particolare con l'applicazione di coefficienti penalizzanti dei tosti 
riconosciuti per l’attività di misura in funzione del numero di verifithe che 
evidenzino un errore superiore a quello ammesso dalla normativa techica vigente 
(esito negativo della verifica), riscontrate dal distributore di gas; 

* il Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato dall’ Aùtorità con la 
deliberazione n. 168/04 ha definito la disciplina della qualità commerciale dei 
servizi di distribuzione, vendita e misura del gas per il periodo tegolatorio 2005- 
2008 con riferimento alle prestazioni richieste con maggiore frequenza da parte 
dei clienti finali e che tra tali prestazioni figura quella di richiesta di verifica del 
gruppo di misura del gas; 

* conladeliberazione n. 108/06 l’ Autorità ha approvato il Codice di Rete Tipo per 
la distribuzione di gas naturale il quale confermaval capitolo 11 “Misura del 
gas”, punto 11.3, che per tutti i gruppi di misura gestiti dal distributore ed 
installati presso i punti di riconsegna dell’impianto di distribuzione, il 
distributore stesso è responsabile: 

a. della gestione e manutenzione nel rispetto delle normative tecniche vigenti 
predisposte da enti nazionali ed intermazionali; 
b. del corretto funzionamento; 

+ con la deliberazione n. 294/06 |’ Autorità ha approvato le disposizioni in tema di 
standard nazionale di comunicazione.tra gli operatori nel settore del gas naturale, 
con riferimento alle prestazioni richieste dai clienti finali ai distributori ed ai 
venditori di gas sottoposte alla regolazione della qualità dei servizi gas definita 
dall’ Autorità stessa con il Testo'integrato della qualità dei servizi gas; 

» conilterzo documento perla consultazione sullo standard di comunicazione tra 
gli operatori del gas )’ Autorità ha tra l’altro formulato proposte finalizzate a 
meglio definire il processo di comunicazione tra distributore e venditore per 
l’effettuazione della verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente 
finale; 

e con la deliberazione/n. 333/07 l'Autorità ha approvato il Testo integrato della 
regolazione della’ qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita 
dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 che prevede, tra 
l’altro, pert*inidicatore “tempo di comunicazione dell’esito della verifica del 
gruppo di misura su richiesta del cliente finale” la trasformazione del relativo 
livello, genèrale in livello specifico dal 1° gennaio 2008, fissando in 15 giorni 
lavorativi il tempo massimo garantito per l'effettuazione di tale prestazione; 

e corna, deliberazione n. 292/06, a seguito di un ampio processo di consultazione 
con’tutti i soggetti interessati, l’Autorità ha emanato la direttiva per 
llinstallazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la 
telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione; 

+ in analogia con quanto operato per il settore elettrico, con la deliberazione n. 
169/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per l'emanazione di una direttiva 
per la telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione 
del gas naturale e che all’interno di tale procedimento è già stato pubblicato un 
primo documento per la consultazione ed istituito un apposito Gruppo di lavoro 
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per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti regolati al procedimento 

stesso; 

e inesito all’analisi delle osservazioni sul documento per la consultazione sulla 
telemisura del gas e sulla base degli elementi raccolti attraverso l’attività del 
Gruppo di lavoro l’ Autorità intende pervenire nel corrente anno all'emanazione 
della direttiva per l’installazione di misuratori di gas predisposti per la teleléttura 
e la telegestione per i punti di prelievo del gas dalle reti di distribuzione, in 
coerenza con quanto previsto nel proprio Piano Strategico Triennale, approvato 
con la deliberazione GOP 1/08; 

» sulla base dei primi esiti delle indagini della Procura di Milano, è emersa la 
possibile non affidabilità della misura del gas fornito ai clienti finali mediante 
misuratori a membrana e che a fronte di tali notizie alcune4assOciazioni dei 
consumatori hanno richiesto all’ Autorità di: 

a. intervenire perché fossero effettuate verifiche della Carretta taratura dei 
misuratori da parte di soggetti terzi ed indipendenti rispetto ai distributori di 
gas; i 

b. prevedere che, almeno per i gruppi di miswra>con funzionamento a 
membrana animale, il cliente finale avesse diritto a'richiedere la verifica del 
misuratore senza alcun onere a suo carico; 

c. definite meccanismi di rimborso degli vimporti di consumo gas, 
eventualmente addebitati agli utenti in nodo indebito per effetto di una 
errata o falsa misurazione dei consumi; 

» tenuto conto di quanto indicato al, precedente alinea e di ulteriori 
approfondimenti effettuati dai propri Uffici; l’ Autorità ha provveduto: 

a. a formulare, nel primo documento’ per la consultazione sulla regolazione 
della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio, proposte in tema di 
verifica del gruppo di misura per gli aspetti di propria competenza; 

b. inviare al Parlamento e al Governo una segnalazione, per gli aspetti che non 
rientrano nelle proprie competenze, con la quale ha in particolare evidenziato 
la necessità e l’urgenza di introdurre una disciplina organica della 
verificazione periodica del misuratori del gas, inclusi quelli già in servizio, e 
sulla loro vita utile; 

e nel primo documento\per la consultazione sulla regolazione della qualità dei 
servizi gas nel terzo.periodo regolatorio |’ Autorità ha formulato proposte in tema 
di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale finalizzate: 

a. in generale ad\un rafforzamento dei meccanismi di tutela del cliente finale 
sia in termitiivdi tempestività dell’effettuazione della verifica sia in termini di 
costo siavdi definizione degli effetti della verifica in caso di esito negativo 
della verifica; 

b. per l&richieste di verifica di gruppi di misura di produzione non recente, alla 
definizione di condizioni di maggior favore in termini di costo per il cliente 
finale e di criteri di priorità che rendessero sostenibili per i distributori di gas 
le nuove regole introdotte; 

» .in\particolare, con riferimento alla lettera a. del precedente alinea i’ Autorità ha 
proposto: 

a. la trasformazione dal 1° gennaio 2009 del livello generale previsto per la 
prestazione di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale in 
livello specifico, confermando il tempo massimo in 10 giorni lavorativi; 
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b. nel caso di esito negativo della verifica: 

(I) la sostituzione del misuratore senza oneri per il cliente finalée 
l’introduzione di un nuovo livello generale per misurare la tempestività 
con la quale il distributore provvede alla sostituzione del misuratore: 

(1) la ricostruzione dei consumi con le modalità e nei tempi stabiliti per il 
settore elettrico dalla deliberazione n. 200/99; 

(ili) obblighi ‘per il distributore di registrazione e di comunicazione 
all'Autorità del tempo medio di sostituzione dei gruppi dimisura; 

c. una migliore definizione delle modalità di pagamento da parte del cliente 
finale in caso di esito positivo della verifica prevedendo: 

(1) perclienti finali con gruppi di misura fino al G6*un’importo massimo 
di 40 euro, per una richiesta all’anno da parte” del cliente finale, 
indipendentemente dal fatto che la verifica@sia effettuata presso il 
cliente finale o in laboratorio, solo nel casò in cui lo strumento di 
misura risulti misurare correttamente; 

(11) l'addebito del costo della verifica solo una volta che siano noti gli esiti 
della verifica stessa; 

d. nel caso di verifica di funzionalità effettuata dal distributore, che jo stesso 
conservi copia della documentazione attestante la conformità dell’esecuzione 
della verifica alla normativa tecnica,vigénte, l’esito della verifica stessa e 
copia della dichiarazione con la quale l'eventuale soggetto che l’abbia 
effettuata per conto del distributore certifica, sotto la propria responsabilità, 
la conformità dell'esecuzione della verifica alla normativa tecnica vigente e 
l’esito della verifica stessa; 

e contiferimento alle richieste di verifica di gruppi di misura di produzione non 
recente, l’ Autorità ha proposto: 

a. condizioni di maggior, favore (importo di 0-10 euro) per chi richiede la 
verifica del misuratore;,pét una richiesta all’anno per clienti finali con gruppi 
di misura fino al G64utenza domestica); 

b. una gradualità di attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a. che 
dia priorità ai gfuppi di misura maggiormente vetusti secondo la seguente 
tempistica: 

(i) dalla (data di emanazione del provvedimento dell’Autorità per 
misuratofi con anno di fabbricazione (anno indicato sul misuratore) 
fino al1965; 

(ii) dal 1° novembre 2008 per misuratori con anno di fabbricazione fino al 
1970; 

(id) dal 1° luglio 2009 per misuratori con anno di fabbricazione fino al 
1980; 

(iv) dal 1° gennaio 2010 per tutti i misuratori con anno di fabbricazione 
antecedente di almeno 15-20 anni all’anno di richiesta della verifica; 

eulteriori meccanismi per mitigare gli effetti economici derivanti per i 
distributori di gas dall’applicazione degli indennizzi automatici a favore dei 
clienti finali per mancato rispetto del livello specifico nel caso di 
congestione nelle richieste di verifiche dei gruppi di misura; 

+ nel primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei 
servizi gas nel terzo periodo regolatorio l’ Autorità, tenuto conto dell’opportunità 
di definire in tempi brevi modifiche alla regolazione vigente in tema di verifica 
del gruppo di misura su richiesta del cliente finale per fornire risposte 
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tempestive alle istanze presentate dalle associazioni dei consumatori, ha espresso 

la volontà di anticipare già a valle della prima fase di consultazione l’adozione 

di un provvedimento per l'integrazione del Testo integrato della qualità dei 

servizi gas in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, 

anche sulla base delle osservazioni inviate da tutti i soggetti interessati; 

* sono state presentate dall’ Autorità proposte in tema di misura del gas nel primo 
documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di distribuzione e 
misura del gas nel terzo periodo regolatorio che perseguono l’obiettivo generale 
di una definizione delle tariffe tenendo conto dei provvedimenti dela stessa 
Autorità in materia di regolazione della qualità tecnica e commerciale e delle 
condizioni per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas; 

e vi è stato un generale consenso sulle proposte dell’Autorità relative al 
rafforzamento dei meccanismi di tutela del cliente finale©sia in termini di 
tempestività dell’effettuazione della verifica sia in termini di costo sia di 
definizione degli effetti della verifica in caso di esito negativo ed in particolare: 
a. nel caso di esito negativo della verifica, sulla gratuità della sostituzione del 

gruppo di misura, sull’impiego delle disposizioni del settore elettrico per la 
ricostruzione dei consumi, fatti salvi gliC opportuni adattamenti, e 
sull’introduzione di nuovi obblighi di registrazione e di comunicazione; 

b. sull’eventuale addebito al cliente finale solo\dopo l'invio del resoconto della 
verifica; 

c. sulla documentazione idonea ad attestare.che la verifica del gruppo di misura 
venga effettuata nel rispetto della normativa tecnica vigente; 

d. sull’introduzione di un nuovo livello-generale che consenta di misurare la 
tempestività di sostituzione del gruppo di misura del gas a seguito dell’esito 
negativo della verifica; 

+ in relazione alla proposta di trasformazione dal 1° gennaio 2009 del livello 
generale previsto per la prestazione di verifica del gruppo di misura su richiesta 
del cliente finale in livello specifico, confermando il tempo massimo in 10 giorni 
lavorativi, le associazioni dei distributori di gas e singole imprese: 

a. hanno segnalato l’inoppertunità di definire il livello specifico in questa fase 
caratterizzata da uf possibile incremento delle richieste di verifiche 
derivante dalle condizioni di maggior favore applicate per i gruppi di misura 
di produzione nen.recente; 

b. hanno evidenziato come ad oggi non sia possibile quantificare l'incremento 
di verifiche diveui alla precedente lettera a. e che esso potrebbe risultare non 
compatibilè/con l’organizzazione delle imprese e con le disponibilità di 
numero massimo di verifiche presso laboratori qualificati; 

e. hanno/suggerito pertanto di prevedere l’introduzione del livello specifico 
solo dopo un periodo di monitoraggio di 6-12 mesi dall’entrata in vigore 
delle.condizioni di maggior favore applicate per i gruppi di misura di 
produzione non recente; 

d. hanno richiesto che il livello specifico, in analogia a quanto disposto per il 
settore elettrico con la deliberazione n. 333/07, venga comunque fissato in 
15 giorni lavorativi; 

« con riferimento ai gruppi di misura di produzione non recente, le associazioni 
dei consumatori: 
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a. hanno richiesto che il costo per il cliente finale della verifica del gruppo dî 
misura di gas sia compreso, nel caso di esito positivo della verifica, trà\un 
valore nullo e 3 euro; 

b. hanno condiviso la gradualità di attuazione prevista nelle proposte 
dell’Autorità, suggerendo anche che le condizioni di maggior favore 
riguardino, almeno inizialmente, i gruppi di misura cof anno di 
fabbricazione fino al 1970; 

c. hanno segnalato la preoccupazione che l’eventuale sostituzione del 
misuratore da parte dei distributore possa comportare il went meno per il 
cliente finale della possibilità di richiedere la verifica del,misuratore rimosso 
e, quindi, l’eventuale restituzione degli importi indebitamente pagati a 
seguito di una non corretta misura del gas; 

d. hanno richiesto che, con riferimento ai gruppi di misura di produzione non 
recente, nei casi di esito negativo della verifica che%evidenzi una conseguente 
fatturazione in difetto rispetto alla quantità di--gas realmente fornito, la 
ricostruzione dei consumi non venga effettuata dato che era comunque 
responsabilità del distributore di gas il mantenimento in efficienza dei gruppi 
di misura; 

sia le associazioni dei consumatori che le/associazioni dei distributori di gas e 

singole imprese hanno segnalato che, in'mancanza di riferimenti di legge, nella 

generalità del casi la vita utile dei misuratori di gas è stata individuata in 25 

anni; e che, peraltro, la vita utile prevista dall’attuale sistema tariffario per i 

misuratori (cioè il tempo entro il quale il ricavo tariffario permette di ristorare 

l’esposizione finanziaria per l’acquisto) è di 20 anni; 

le associazioni dei distributori di gas e singole imprese, con riferimento ai gruppi 

di misura di produzione non recente, hanno segnalato che: 

a. è opportuno evitare chel costo per il cliente finale della verifica del gruppo 
di misura di gas, nelxcaso in cui lo strumento di misura risulti misurare 
correttamente, risulti» in generale troppo basso poiché una eccessiva 
agevolazione sul-costo della verifica per il cliente finale porterebbe ad un 
aumento anomalovdelle richieste di verifica del gruppo di misura, che non 
sono giustificate’ dalle evidenze in possesso delle imprese, che potrebbe 
risultare insostenibile per l’organizzazione delle imprese e non compatibile 
con il numero massimo delle verifiche che possono essere effettuate oggi in 
Italia presso laboratori qualificati; tuttavia su tale argomento, con riferimento 
ai misuratori di produzione non recente ed in casi di verifica con esito 
positivo, si sono registrate posizioni differenti e precisamente: 

(id Anigas ha proposto di mantenere un costo per il cliente finale di 40 
euro, prevedendo comunque nel caso di condizioni di maggior favore 
una maggiore gradualità di applicazione rispetto a quella proposta 
dall’ Autorità in consultazione; 

Gi) Federlitility ha proposto un costo per il cliente finale di 10-20 euro; 

(iii) Assogas ha proposto un costo per il cliente finale di 25 euro per gruppi 
di misura con anno di fabbricazione fino al 1970 e comunque di 
almeno 40 anni, con un aumento del costo al decrescere dell’anzianità 
del misuratore accompagnato da una maggiore gradualità di 
applicazione rispetto a quella proposta dall’ Autorità in consultazione; 
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(iv) una associazione di distributori ha proposto di non applicare condizioni 
di maggior favore ma di riconoscere al distributore l’effettivo costo di 
verifica del gruppo di misura; 

{v) Italgas ha proposto un costo per il cliente finale di 20 euro 
accompagnato da una maggiore gradualità di applicazione rispettora 
quella proposta dall’ Autorità in consultazione; 

(vi) Enel ha proposto la verifica gratuita per gruppi di misura con-almeno 
40 anni con un aumento crescente del costo al decrescere dell'anzianità 
del misuratore (10 euro per anzianità da 35 a 40 anni, 20*euro per 
anzianità da 30 a 35 anni, 30 euro per anzianità da 25 a 30.afini); 

(vii) un distributore ha condiviso le proposte dell’ Autorità di prevedere un 
costo per il cliente finale pari a 0-10 euro; 

b. pur essendo in parte condivisibile la gradualità proposta<dall’ Autorità per 
l’applicazione delle condizioni di maggior favore nel«caso di misuratori di 
produzione non recente, è opportuno prevedere una maggiore gradualità per 
l’estensione di tali condizioni ai misuri con anno dixfabbricazione successivo 
al 1965, al fine di verificare se le nuove disposizioni introdotte dall’ Autorità 
per i misuratori più vetusti siano compatibili. con l’organizzazione delle 
imprese e con la reale possibilità di verifica dei misuratori attraverso 
laboratori qualificati; 

c. i meccanismi proposti per mitigare gli\effetti economici derivanti per i 
distributori di gas dall’applicazione degli.indennizzi automatici a favore dei 
clienti finali per mancato rispetto <del livello specifico nel caso di 
congestione nelle richieste di verifiche dei gruppi di misura risultano di 
difficile applicazione e comunque di dubbia efficacia a fronte di una 
impossibilità di prevedere l'aumento del numero delle richieste di verifica 
del gruppo di misura forteménte condizionato dalle condizioni di maggior 
favore; 

d. è necessario adattare le disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi 
vigenti per il settore elettrico al fine di tenere conto di aspetti specifici del 
settore del gas; 

e. è necessario che l’ Autorità tenga conto dei costi derivanti alle imprese dalle 
nuove disposizioniLin tema di verifica dei gruppi di misura del gas, laddove 
essi non siano già.coperti dai provvedimenti in vigore; 

* FederUtility ha segnalato che sarebbe più congruo che l’importo ridotto a carico 
del cliente finale nel caso di esito positivo della verifica del gruppo di misura si 
applicasse per richieste sullo stesso punto di riconsegna ripetibili ogni 5 anni e 
non per unaTichiesta all’anno, in quanto tale disposizione risulta eccessivamente 
penalizzanite,in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal distributore per la 
verifica; 

e le due principali imprese di distribuzione del gas hanno comunicato all’ Autorità 
l'intenzione di avviare nei minimi tempi tecnici necessari un piano volontario di 
sostituzione dei gruppi di misura di produzione non recente e che tali iniziative 
comportino la necessità di una adeguata informazione ai venditori ed ai clienti 
finali interessati, anche al fine di chiarire come i clienti finali possano richiedere 
l'eventuale verifica del proprio misuratore. 
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Ritenuto che: 

* sia necessario, già a valle della prima fase di consultazione effettuata attraverso 
la pubblicazione del primo documento per la consultazione sulla regolazione 
della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio, integrare le 
disposizioni del Testo Integrato della qualità dei servizi gas in tema%Wi verifica 
del gruppo di misura del gas prevedendo in particolare che: 

a. nel caso di esito negativo della verifica, sia prevista la gratuità per il cliente 
finale della sostituzione del gruppo di misura; 

b. vengano introdotti per i distributori di gas nuovi obblighi di registrazione e 
di comunicazione relativi alle verifiche con esito negativo; 

c. venga definito un nuovo livello generale che consenta di misurare la 
tempestività di sostituzione del gruppo di misura deltgas a seguito dell’esito 
negativo della verifica; 

d. l’eventuale addebito al cliente finale avvenga solodopo l’invio del resoconto 
della verifica; 

e. il distributore sia tenuto a conservare la dotumentazione idonea ad attestare 
che la verifica del gruppo di misura sia\stata effettuata nel rispetto della 
normativa tecnica vigente; 

» ai fini della ricostruzione dei consumi nelkeaso di esito negativo della verifica: 

a. per i gruppi di misura di produzione recente vengano utilizzate le 
disposizioni del settore elettrico; \fatti salvi gli opportuni adattamenti per 
tenere conto delle specificità delesettore del gas; 

b. per i gruppi di misura del gas’di produzione non recente, valga quanto 
indicato alla precedente letteraàa. solo nei casi di eventuale addebito ai clienti 
finali di quantitativi di gas superiori a quelli effettivamente forniti, ritenendo 
invece che debbano rimanere a carico del distributore tutti gli oneri 
conseguenti dalla ricostruzione dei consumi, negli altri casi, dato che è 
responsabilità del distributore assicurare il corretto funzionamento dei gruppi 
di misura da esso, gestiti; 

* alfine di favorire lavpossibilità per i clienti finali di verificare la correttezza della 
misura del gas fornito sia opportuno, nel caso di verifica del gruppo di misura 
con anno di produzione fino al 1965, fissare in 5 euro il costo per il cliente finale 
nel caso di esito positivo, a meno che il misuratore non abbia già subito una 
verifica nei Sanni precedenti a quello in cui è stata presentata la richiesta come 
risultante (dai documenti In possesso del distributore di gas; 

e sia altresì opportuno, al fine di rendere compatibile il numero potenziale delle 
richieste di verifica del gruppo di misura con lo sviluppo dell’organizzazione 
delle imprese e con le disponibilità nel Paese di verifiche presso laboratori 
qualificati, prevedere l'applicazione delle condizioni di maggior favore di cui al 
precedente alinea con una gradualità di applicazione coerente con quanto 
proposto in consultazione e, più precisamente, per conferme di richieste di 
verifica del gruppo di misura: 

a. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° giugno 2008 e 
relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente 
o uguale al 1965; 

b. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° gennaio 2009 
e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione 
antecedente o uguale al 1970; 
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c. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2009 e 
relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente 
o uguale al 1975; 

d. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° gennaio 2010 
e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricaziorie 
antecedente o uguale al 1980; 

e. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2010 
per tutti i gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 
25 anni all’anno di richiesta della verifica; 

e sia necessario definire nuove disposizioni in tema di verifica del\gruppo di 
misura su richiesta del cliente finale finalizzate ad assicurare (ai clienti finali 
interessati, nel caso di sostituzione del misuratore di fas, un’adeguata 
informazione preventiva della sostituzione del misuratore afthe in riferimento 
all'eventuale richiesta di una sua verifica; 

* sia opportuno prevedere l’adozione di un nuovo livello specifico per il tempo di 
comunicazione degli esiti della verifica del gruppo di-misura su richiesta del 
cliente finale in una fase successiva al fine di raccogliere ulteriori elementi utili 
per fe determinazioni finali all’interno del processosdi consultazione avviato con 
la deliberazione n. 234/07; 

* sia peraltro necessario prevedere un tempo massimo per l’invio del resoconto 
della verifica del gruppo di misura, fatti salvi casi nei quali il numero delle 
richieste di verifica del gruppo di misura eceeda nel semestre la soglia dell’1 per 
mille rispetto al numero totale dei gruppî di‘>misura gestiti dal distributore; che, 
nel caso di mancato superamento di tale soglia, il distributore debba riconoscere 
al cliente finale tramite il venditore un indennizzo automatico in tutti i casi in cui 
non sia stato in grado di rispettare il tempo massimo di cui sopra per propria 
causa; 

+ sia necessario che l'Autorità tenga conto dei costi derivanti alle imprese dalle 
nuove disposizioni in tema di verifica dei gruppi di misura del gas, laddove essi 
non siano già coperti dai-provvedimenti in vigore o le verifiche non siano 
eseguite su misuratori con vetustà superiore a 25 anni non già verificati nei 
cinque anni precedenti-alla data di richiesta (oppure la percentuale di verifiche 
negative non superi un..determinato valore di soglia); e che in ogni caso non 
possano essere riconosciuti i costi corrispondenti alle verifiche dall’esito 
negativo; 

e sia necessario prevedere che l’importo ridotto a carico del cliente finale nel caso 
di esito positivo della verifica del gruppo di misura si applichi in ogni caso per 
richieste sullò,stesso punto di riconsegna ripetibili ogni 5 anni e non per una 
richiesta All*anno, al fine di contenere i costi per i distributori derivanti dalle 
nuove disposizioni in tema di verifica dei gruppi di misura su richiesta del 
clienté.finale; 

e sia $pportuno rinviare la finalizzazione delle altre proposte in tema di verifica 
del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale a valle del secondo 
dotumento di consultazione da pubblicare all’interno del procedimento avviato 
con la deliberazione n. 234/07 anche per tenere conto delle future determinazioni 
dell’ Autorità in tema di telemisura del gas; 

* sia altresì necessario prevedere che le nuove disposizioni introdotte in tema di 
verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale facciano parte del 
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Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità in materia di qualità dei servizidi 
distribuzione ec misura del gas per il terzo periodo di regolazione (2009-2012) 
che verrà redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n,234707 


DELIBERA 


1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni all’articolo,43>dell’ Allegato A 
alla deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 
168/04: 

a. il comma 43.3 è sostituito dal seguente comma: 

“43.3 Il distributore è tenuto ad effettuare la verifica del gruppo di misura 
presso il cliente finale in tutti i casi nei quali ciò sia tecnicamente 
possibile; in questi casi il distributore è tenuto a fissare con il cliente 
finale l’appuntamento per l’effettuazione, della verifica del gruppo di 
misura; il distributore, nei casi di impossibilità ad effettuare la verifica 
del gruppo di misura presso il cliente finale, riporta nel resoconto di 
verifica le cause della effettuazione, della verifica presso un laboratorio 
qualificato. Qualora il distributore, abbia ricevuto la richiesta di verifica 
del gruppo di misura su richiesta del cliente finale da parte del venditore, 
ma non abbia ancora ricevuto.laà relativa conferma, limitatamente ai casi 
per i quali è tecnicamente» possibile effettuare la verifica presso il cliente 
finale, non può procedere“alla sostituzione del gruppo di misura prima di 
aver provveduto a dar seguito all’eventuale conferma di richiesta della 
verifica del gruppo di misura.”; 

b. il comma 43.5 è sostituitovdal seguente comma: 

“43.5 Qualora la verifiea del gruppo di misura venga effettuata presso il cliente 
finale e conduc&all’accertamento di errori superiori ai valori ammissibili 
fissati dallamotmativa tecnica vigente, il distributore: 

a) sostituisce il gruppo di misura senza addebitare alcun importo al 
venditore né per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura né 
perla sua sostituzione; all’atto della sostituzione il distributore redige 
un-verbale delle operazioni di sostituzione del gruppo di misura, nel 
quale siano riportati almeno: 

(i) ladatadi sostituzione; 

(ii) il nominativo del cliente finale ed il punto di riconsegna (PDR) 
interessati dalla sostituzione; 

(iii) la classe, il numero di matricola, l’anno di fabbricazione e la 
lettura finale del gruppo di misura rimosso; 

(iv) la classe, il numero di matricola, l’anno di fabbricazione e la 
lettura iniziale del gruppo di misura installato a séguito della 
sostituzione; 

{v)  Peventuale presenza del cliente finale o di persona da esso 
delegata alla sostituzione del gruppo di misura; 

b) registra il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il quale ha 
provveduto alla sostituzione del gruppo di misura a partire dalla data 
di comunicazione al venditore del resoconto della verifica, 
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attribuendo valore zero a tale tempo nei casi in cui ha provveduto alla 
sostituzione del gruppo di misura entro e non oltre la data di invio del 
resoconto della verifica al venditore. 

Il distributore attua quanto sopra indicato anche nei casi di rimozione del 

gruppo di misura per il suo invio ad un laboratorio qualificato per 

l'effettuazione della verifica su richiesta del cliente finale. 

Il distributore conserva il verbale delle operazioni di sostituzione del 

gruppo di misura per i cinque anni successivi alla data di sostituzione del 

gruppo di misura e ne invia copia in formato elettronico al venditore 
interessato.”; 
c. alla lettera b) del comma 43.7 le parole “da più di un anno solare) sono sostituite 
dalle parole “da più di cinque anni solari”; 
d. la lettera c) del comma 43.8 è sostituita dalla seguente lettera: 

“c) registra, su supporto cartaceo o in formato elettronico, esito della verifica 
e la documentazione attestante la conformità dell’esecuzione della verifica 
alla normativa tecnica vigente, ivi inclusa la dichiarazione del distributore, 
o del soggetto che ha effettuato la verifica suincarico o in appalto per 
conto del distributore, che la verifica del gruppo di misura è stata effettuata 
in conformità alla normativa tecnica vigente:>; 

e. la lettera b) del comma 43.9 è sostituita dalla seguente lettera: 

“b) = non può addebitare al cliente finalè un importo superiore a quello 
addebitatogli dal distributore per la-verifica del gruppo di misura; tale 
importo non può essere addebitato. prima del ricevimento da parte del 
distributore del resoconto della verifica.”; 

f. dopoil comma 43.9 sono aggiunti i seguenti commi: 

“43,10 Il distributore, nel caso in cuila verifica del gruppo di misura, richiesta 
dal cliente finale tramite il\proprio venditore, conduca all’accertamento 
di errori nella misura nen)superiori ai valori ammissibili fissati dalla 
normativa tecnica vigéhte, attua quanto disposto dal precedente comma 
43.7 addebitando alvenditore 5 (cinque) euro anziché 40 (quaranta) euro 
per conferme di richieste di verifica del gruppo di misura: 

a) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° giugno 
2008 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di 
fabbricazione antecedente o uguale al 1965; 

b) ricevutendal distributore da parte del venditore a partire dal j° 
gennaiòy2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di 
fabbricazione antecedente o uguale al 1970; 

c) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 
2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di 
fabbricazione antecedente o uguale al 1975; 

d) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° 
gennaio 2010 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di 
fabbricazione antecedente o uguale al 1980; 

e) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 
2010 per tutti i gruppi di misura con anno di fabbricazione 
antecedente di almeno 25 anni all’anno di richiesta della verifica. 

43.11 Il distributore, nel caso di sostituzione dei gruppi di misura che non sia 
conseguente a richieste di verifica da parte dei clienti finali, fermo 
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restando quanto previsto dal presente articolo e non diversamente 

regolato dal presente comma, è tenuto a partire dal 1° giugno 2008: 

a) ad inviare a ciascun venditore interessato dalle sostituzioni con un 
preavviso di almeno 30 giorni solari l’elenco dei gruppi di misura 
interessati con indicazione per ogni gruppo di misura del-PDR, 
dall’anno di fabbricazione e dall’indirizzo presso cui è installato il 
gruppo di misura; 

b) a fare pervenire a ciascun cliente finale interessato, alméno/15 giorni 
lavorativi prima della data prevista per la sostituzione\del gruppo di 
misura, una lettera dì informazione nella quale si precisa il diritto del 
cliente finale di richiedere la verifica del gruppo di'misura, purché 
tale richiesta venga fatta pervenire dal cliente finale al venditore 
almeno sette giorni lavorativi prima della&data prevista per la 
sostituzione; 

c) a registrare ed a comunicare all’Autorità4entro il 31 marzo di ogni 
anno con riferimento all’anno precedente il numero, suddivisi per 
classe e per anno di fabbricazione, dei gruppi di misura sostituiti, di 
quelli verificati su richiesta del cliente’ finale e di quelli per i quali 
siano stati accertati errori nella misurà superiori ai valori ammissibili 
fissati dalla normativa tecnica vigente. 

43.12 Nel caso di accertamento di errori’ nella misura superiori ai valori 
ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente il distributore 
provvede alla ricostruzione dei\consumi con le modalità e nei tempi 
stabiliti per il settore elettrico.dagli articoli 9, 10 e 11 della deliberazione 
28 dicembre 1999, n. 200/99 e la comunica al venditore entro 15 giorni 
lavorativi dall’invio del resoconto della verifica fatto salvo quanto di 
seguito indicato: 

a) in deroga a quanto disposto dall’articolo 11, comma 2, della 
deliberazione (28 dicembre 1999, n. 200/99, il distributore può 
procedere allà»sostituzione del gruppo di misura anche prima della 
comunicazione della ricostruzione dei consumi, garantendo in tal 
caso la corretta conservazione del gruppo di misura sostituito per 1 90 
giorni solari successivi alla data di invio del resoconto della verifica; 

b) con.riferimento ai gruppi di misura con anno di fabbricazione 
antecedente di almeno 25 anni rispetto all’anno di richiesta della 
verifica, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi 
inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, restano a carico del 
distributore di gas tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei 
consumi. 

Entro il 30 settembre 2008 le Associazioni delle imprese di distribuzione 

e di vendita del gas sottopongono all’ Autorità una proposta di maggior 

dettaglio per la ricostruzione dei consumi che tenga conto anche dell’uso 

del gas. 

43.13 In aggiunta agli indicatori di cui all’Articolo 35, comma 35.2, 
limitatamente ai casi di cui al precedente comma 43.5, è definito 
l’indicatore “tempo di sostituzione del gruppo di misura” che è pari al 
tempo che intercorre tra la data di invio da parte del distributore al 
venditore del resoconto della verifica e la data di sostituzione del gruppo 
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di misura. A partire dal 1° gennaio 2009, per tale indicatore è fissato il 
seguente livello generale in aggiunta a quelli indicati in Tabella I di cui 
all’articolo 51, comma 51.1. Il livello generale viene calcolato su tutte le 
conferme di richieste di verifica del gruppo di misura da parte del cliente 
finale tramite il proprio venditore ricevute dal distributore a partire da 
tale data. 


Indicatore Livello generale 
Percentuale minima di gruppi di misura 
sostituiti entro 10 gg lavorativi dalla 
data di comunicazione al venditore del 
resoconto della verifica 


90% 


43.14 Il tempo massimo per l’invio del resoconto della verifita del gruppo di 
misura su richiesta del cliente finale da parte del distributore al venditore 
è fissato in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del 
distributore della conferma della richiesta di/vérifica del gruppo di 
misura inviata dal venditore, nel caso in cui/sia ‘tecnicamente possibile 
effettuare la verifica presso il cliente finale” Il suddetto termine è 
prorogato di ulteriori 60 giorni solari nel casòvin cui non sia tecnicamente 
possibile effettuare la verifica presso il'celiente finale e comprende nel 
computo anche il tempo intercorrente tra/la data di invio del gruppo di 
misura al laboratorio qualificato e la data di restituzione del gruppo di 
misura da parte del laboratorio stesso, in deroga a quanto disposto 
dall’ Articolo 48, comma 9. 

Il distributore è tenuto al pagamento di un indennizzo automatico pari a 
euro 30,00 (trenta) al venditore interessato (che a sua volta è tenuto a 
riconoscerlo al cliente finaleinteressato) per ogni richiesta di verifica del 
gruppo di misura per Ja. quale non abbia rispettato i tempi massimi 
previsti dal presente comma per l’invio del resoconto della verifica del 
gruppo di misura per'©ause imputabili al distributore stesso. 

L’indennizzo automatico di cui sopra non è dovuto per le richieste di 
verifica del gruppo)di misura ricevute dal distributore nel semestre di 
riferimento (primo o secondo semestre dell’anno solare di riferimento) 
eccedenti 1’ l-pér mille del numero dei clienti finali allacciati alla rete di 
distribuzione»del gas al 31 dicembre dell’anno precedente. In tal caso, il 
distributore-invia all’ Autorità entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di 
ogni anno, con riferimento al semestre precedente, un’istanza di deroga 
all’obbligo di cui sopra, completa di un resoconto delle richieste di 
verifica ricevute nel semestre precedente, delle verifiche effettuate e del 
pianò per soddisfare le restanti richieste con i tempi previsti per la sua 
attuazione. 

Ai fini della verifica del superamento della soglia di cui sopra, il 
distributore conteggia tutte le conferme di verifica del gruppo di misura 
ricevute nel semestre di riferimento, ivi incluse quelle per le quali non è 
stato possibile effettuare la verifica per mancata presenza del cliente 
finale all'appuntamento concordato; in tal caso, il cliente finale è tenuto a 
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presentare al proprio venditore una nuova richiesta di verifica del gruppo 
di misura.”; 

2. di prevedere che le modifiche ed integrazioni all’articolo 43 dell’Allegato Avalla 
deliberazione dell’ Autorità n. 168/04 di cui al punto 1 facciano parte .delvTesto 
integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei3servizi di 
distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione (2009-2012) che 
verrà redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n,234/07; 

3. di definire, con successivo provvedimento, la copertura degli oneri defivanti per gli 
esercenti dalle modifiche ed integrazioni all’articolo 43 dell’Allegato A alla 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 
168/04 di cui al punto 1, tenendo conto del livello di vetustà del gruppo di misura 
sottoposto a verifica (oppure della percentuale di verifiche. negative registrate dal 
distributore di gas) e degli esiti della verifica medesima. 

4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della RepubblicasItaliana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore 
dalla data della sua prima pubblicazione. 

5. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità{{www.autorita.energia.it) il testo 
dell'Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità n. 168/04 come risultante dalle 
modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento. 


Milano, 29 aprile 2008 


Il presidente: ORTIS 
08A03730 
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DELIBERAZIONE 6 maggio 2008. 


Modifica dell’art. 1 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 novembre 
2002, n. 195/02, in materia di modalità per l’aggiornamento della parte relativa al costo della materia 
prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale - ARG/gas 52/08. 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 6 maggio 2008 


Visti: 

. la legge 14 novembre 1995, n. 481/95; 

e lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 

e la legge 3 agosto 2007, n. 125 recante misure urgenti» per l’attuazione di 
disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione, dei mercati dell’energia 
(di seguito: legge n. 125/07); 
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00; 

e la deliberazione dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 
l’ Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97; 
la deliberazione dell’ Autorità 22 aprile 1999, n. .$2/99; 
la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 come 
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 195/02); 

o la deliberazione dell’ Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02; 

e la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: 
deliberazione n. 138/03); 

e la deliberazione dell’Autorità 29/ dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: 
deliberazione n. 248/04), 

e la deliberazione dell'Autorità )28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: 
deliberazione n. 134/06); 

. la deliberazione dell’ Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 


n. 79/07); 

. la deliberazione dell’Aùterità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione 
n. 208/07), 

e il documento pertasconsultazione 18 dicembre 2007, atto n. 55/07 (di seguito: 


documento perdaveònsultazione 18 dicembre 2007). 
Considerato che: 


e con la deliberazione n. 195/02, l’Autorità ha modificato il previgente regime di 
aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima gas; 
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e con la deliberazione n. 134/06, come recepita e modificata dalla deliberazione 
n. 79/06, a fronte di un imprevedibile e persistente aumento delle quotazionitdci 
prodotti energetici non adeguatamente intercettato dalle allora vigenti modalità 
di aggiornamento, l'Autorità ha, tra l’altro, integrato e modificato, con effetto 
dal 1 luglio 2006 sino al 30 giugno 2008, le modalità di aggiornamento delle 
condizioni economiche di fornituradel gas naturale di cui alla deliberazione n. 
195/02, prevedendo: 

- l’introduzione di un corrispettivo aggiuntivo in forma fissa (QF) 
all’interno del corrispettivo variabile relativo alla commércializzazione 
all’ingrosso di cui all’articolo 7 della deliberazione hi. 138/03 (comma 
1.3.1, lettera a); 

- l’integrazione degli intervalli di applicazione del\parametro @ di cui alla 
deliberazione n. 248/04, che garantiva variazioni della componente 
materia prima ridotte ad un valore pari al075% qualora le quotazioni 
medie del Brent ricadessero al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 
35 dollari/barile, con l’introduzione di un-ulteriore parametro f che porta 
al 95% la suddetta variazione della materia prima, in caso le citate medie 
siano maggiori o uguali a 60 dollari barile (comma 1.3.1, lettera b); 

= la verifica, da compiere entro lo stesso 30 giugno 2008, delle condizioni 
per l’estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni di cui ai due 
precedenti alinea (comma 1.3,2); 

#* ilsopracitato termine del 30 giugne-2008 non coincide con la prassi diffusa nel 
mercato nazionale del gas all’ingrosso di concludere contratti di compravendita 
di durata tendenzialmente annual&eon scadenza 11 30 settembre; 

. con la deliberazione n. 208/07,/al fine di dare attuazione alla legge n. 125/07, 
l’Autorità ha avviato un procedimento per l’eventuale modifica dell’attuale 
assetto di tutele in materia\di condizioni economiche di fornitura del gas naturale 
ai clienti finali; 

e il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 ha espresso, tra l’altro, 
alcuni orientamenti-generali dell’ Autorità in materia di revisione dei criteri di 
aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, 
rinviando ad urn*successivo documento per la consultazione la puntuale 
valutazione di\tutti gli elementi rilevanti per l’indicizzazione delle condizioni 
economiche-*di.fornitura per il gas e le conseguenti modifiche. 


Ritenuto che: 

LÌ sia necessario prorogare al 30 settembre 2008 il periodo di applicazione del 
comma 1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02; 

e sia opportuno che la verifica delle condizioni per l’eventuale ulteriore proroga 
dell’applicazione delle predette disposizioni sia effettuata nell’ambito del 
procedimento avviato con deliberazione n.208/07, pur in coerenza con le 
tempistiche previste per la negoziazione dei contratti di compravendita 
all’ingrosso di gas naturale per il periodo | ottobre 2008 — 30 settembre 2009; e 
che sia conseguentemente necessario abrogare il comma 1.3.2. della 
deliberazione n. 195/02 
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DELIBERA 


I. di prorogare al 30 settembre 2008 il periodo di applicazione del comma 1.3.1, 
lettere a e b, della deliberazione n. 195/02; 

2. di abrogare il comma 1.3.2 della deliberazione n. 195/02; 

3. di verificare, nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07, 
le condizioni per l’ulteriore estensione delle disposizioni di cui al comma 1.3.1, 
lettere a e b, della deliberazione n. 195/02; 

4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito,internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione che entra in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 


Milano, 6 maggio 2008 
Hpresidente: ORTIS 


08A03731 


ALFONSO ANDRIANI, redattore 


AUGUSTA IANNINI, direttore o 
DELIA CHIARA, vice redattore 


(G803123/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 
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